





彼ら は 三 百 年 掛 っ て 、 数 兆 ド ル の 暗闇 の 劇場 を 築い た が 、 た だ 1 回 の 試合 の 光 に より それ を 焼却 で きま す 。 そ 


























の 光 が 消 えな いよ うに 、 此 の 文 を 保存 、 発 表し て くだ さい 。 

3711 は 日 本 の 911。 記 録 さ れ た 事実 
これ は 日 本 の 911 で 、 此 れ は 何時 で も 黙殺 で き な い 公式 記録 及び 証拠 に 基づい た も の で ある 。 此 の 文章 に は 、 
911 悲劇 の ビル 7 と 同じ よう に 、 重要 な 証拠 を 陳 べ 、 隠 蔽 きれ た 事実 を 示す 、 巨 大 な 陰謀 を 太陽 の 光 に 晒す 
報道 で ある 。 読 者 が これ を リン ク 、 和 転載 、 ま た ミラ ー リ ング する こと が と て も 重要 で 、 な ぜ な ら 、 此 の 記事 
の 作者 の メー ル は 検査 れ 、 読 者 は メー ル で 、 作 者 に 陵 絡 で き を な い の で ある 。 そ の 事実 は 、 必 ず 、Above Top 
Secret と Godlike productions みた いよ うな 、 握 潰さ れ ま す 。 権力 者 は 、 必 ず 無 制限 で 彼方 

此 方 で 災難 を 起こ し ます 、 貴 方 の 近い 所 に か も し れ ま せん 。 此 の 記事 は 、 公 的 に 発表 し た 物 で 

す 、 貴 方 は 自分 の サイ ト に 発表 で きま す 。 た だ 、 私 の 名 を 刊 載 し て くだ さい 、 読 者 に 此 の 記事 
の 源 を 見 つけ る よう に し て くだ きい 。 


此 の 印刷 品 ほ は ュー ビ ま た 人 ん 々 に 分 配 す る の は よい の で す 。 


ディ モー ナ が 福島 五 十 勇士 を 殺し た の 2? 


自由 記者 ジム ・ ス トー ン 氏 (Jim Stone) は 、2013.9.16、 印 刷 の た め に 、 整 理 い た し まし た 


3/11 の 地震 、 津波 と 原発 事故 は 自然 に 発生 し て いな か っ た の で す 。 此 の 記事 は 、 こ の 結論 を サポ ー ト する 証 
拠 を 提出 いた し ます 。 


これ は 新型 環境 戦争 の 始め を 述べ て いる 重要 な 記事 で ある 。 先進 的 技術 で 、 疑い が な い 国 民 に 、 そ の 破壊 は 
自然 的 に 発生 し た の 災難 と 思わ せ 、 そ の 破壊 者 が 政府 を 沈黙 さす て いる 同時 に 、 そ の 破壊 を 続け て お り ま す 。 
その 世界 中 の 「 エ リー ト 」 の 意志 を 満足 さす せる よう に 国民 を 奴隷 と し て 虐殺 する ん で す 。 


この 環境 間 威 の 手段 は 産業 ウィ ルス 攻撃 と 核 田 迫 と 組み 合わ せる の で す 。「 エ リー ト 」 が 選択 し た 新型 戦争 
で ある 。 ア ラブ 人 が 発動 し た テロ の 脊 威 の 故 、 全 世界 の 国民 に 此 の 世界 に は 、 大 規模 な 熱い 戦争 が 必要 だ と 


信じ させ る 卑劣 な 手段 が 今 効か な く な り ま す 。 


本 記事 に 含ま れ て いる この 戦術 を 使っ て いる こと を 証明 で きる 論点 は 以下 の と お り で ある : 


1. 原 子 炉 3 が 殆ど あり ませ ん で し た 
この 事実 は 、2011 年 3 月 14 日 以後 、 マ スコ ミ と 外 の 人 間 か ら 、 原 子 炉 3 の 圧力 、 温 度 、 容 器 状 態 な ど に 関 
する 説明 は 全部 嘘 だ っ た と 証明 し まし た 。 公衆 た ち は 是 非 注 意 し て 下さ い 、 な ぜ な ら 、 嘘 を 作っ た 物 が 六 を 
受け な けれ ば 、 必 ず 再 び 嘘 と いう 罪 を 犯し ます 。 此 の 場合 に は 、 あ る 人 達 に と っ て 、 福 島 の 事実 に 対し て 、 
嘘 を 作ら な けれ ば な り ま せん 。 彼ら は アラ ブ 人 に 対し て 、 億 の 反 テ ロ 戦 争 が あり ます か ら 。 も し 、 環 境 テ ロ 
と 産業 の 戦争 が 世間 に 知ら れ た ら 、 不 利 な 影響 が か あり ます 。 
原子 炉 3 の 消失 は 、 水素 爆発 説 が 間違っ て いる こと を 証明 し て いま す 。 全 部 の 原子 炉 エ ンジ ニア は 、 核兵器 
と 似 た よう な 大 規模 ば 爆発 な い の 状 態 で 、 原 子 炉 が 完全 に な く な っ た こと が 不可 能 で ある こと を 知っ て いま 
す 。 原 子 炉 3 は 確か に 完全 に 吹き 飛ば され 、 制 御 棒 と 原子 炉 ガ ッ ツ が 、 炉 外 の 場所 まで 散り 飛ば され まし た 。 
以下 の 図 の よう に : 





























これ は 原子 炉 3 の ガッ ツ を オー プン に 飛ば され 
昌 逆川 較 た 図 で 、 技 心 の スプ レイ シス テム は また 全力 で 
f lg PP 基本 の 機能 を し ます 。 全部 の ほこ り が 破片 と 混 
 。 ぜ て いる こと に 注意 する 必要 が あり ます 、 そ の 
ほこ り は 単なる 水素 爆発 に より 起こ っ た 物 で は 
な い の で す 。 
煙 の 色 に みる と 、 ほ こり の 大 部 は 原子 炉 の 炉 芯 
で す 、 残 っ て いる の が コン クリ ー ト で す 。 
爆発 ( 超 音 速 爆発 ) で メン クリ ー ト を ほこ り に 
する こと で きる と いう の は 、 ご 導 明 し て くだ ほ き 
、 大 切な を 基本 知識 で すか ら 。 たとえ ぇ 理想 的 な 
環境 に 、 酸 素 / 水 素 の 混合 物 を 置い て 、 オ ー プ ン 
エア で 爆発 させ て も 、 生 じ る 衝撃 波 速度 は 音速 
に 達する こと が 到底 で きま せん 。 そ の 据 は 水素 
以外 の も の に よっ て の 爆発 だ っ て 、 結 論 が で き 
ます 。 












































2. 原子 炉 4 は 911 の ビル 7 みた いな 物 、 爆 発 物 に 破壊 され た 物 で す 。 

これ は NE 炉心 も な い 原 子 炉 4 は 、 何 夏 爆発 し た の か ? 其 の 炉心 な し 状態 に は 、 戦 争 の 
行為 まで こ は 、 原 子 力 炉 4 を この よう に 爆発 する 能力 は あり ませ ん 。911 の ビル 7 みた いな 物 で す 、 な ぜ な 
ら 、 ブ ル 7 は 飛行 機 の 衝撃 で 倒れ た の は 、 不 可能 で す 。 



















































これ は 東京 電力 会 社 の 説明 : 炉心 が 非 活性 









































原子 炉 4 は 911 の ビル 7 で す 。 

MI 際 も ル 0P 化 さ れ て いる 、 内 部 の ステ ン レ ス 鋼 製 の シュ 
東京 電力 会 社 に すす 原子 が ラウ ド は 更 換 さ れ て いる 、 爆発 で 炉心 と シュ 
UN フウ ド は 飛ば され まし た か ら 。 共 れ は 、 最 大 
自 っ て いう 状態 が 見 えて お り ま の 動か ぬ 証 拠 . な ぜ な ら 、 炉心 が な けれ ば 、 


爆発 が 起き る の は 不可 能 で すか ら 。 然 も 、 写 
真 し めし た 爆発 は 、 実に 巨大 な 破壊 力 が あり 、 
枠組 と 3.66 メー トル 厚 さ まで の 鋼鉄 製 の 柱 
を 潰し た の で す 。 











な お 、1.22 メー トル の 鉄筋 と コン クリ ー ト の 壁 が 完全 に 飛ば され て 、 落 と し か け て いる 危険 な 状態 に な り ま 
す 。 核 の 炉心 が な けれ ば 、 そ の よう な 頑丈 な 建物 を 完全 に 潰す 破壊 カ が 此 の 世に あり ませ ん 。 建築 内 部 の 人 





工 爆破 し た 場合 に は 、 巨 大 の 内 部 空間 が 
ある 仮設 が あり ます 。 水素 が 蒸発 され た 燃料 プー ル か ら 抜 き 昌 
条件 が あり 3 




















占用 され 、 工 人 に と っ て 、 完 めで て 






































立つ 物 で すか ら 。 

















HH し て 、 爆 発し た っ て 。 そ の 論点 に つい て 、 
ます 、 水 素 が た だ 100 摂氏 度 の 燃料 プー ル か ら 生 じ る の は 、 不可 

















能 だ と 思わ れ ま す 。 水素 が で き 











る の は 、2000 摂氏 度 の 環境 で 、 燃 料 棒 の 中 の 酸素 を 去っ て 、 高 圧 の 水 に 生じ る の で す 。 福島 の 場合 に は 、 水 














原子 炉 4 が 爆発 する 可能 属 


し た 。 民衆 に 説明 する に は 、 





チャ ンス は 与え られ 3 





7 だ つま り 、 原 


70% 濃 縮 さ れ た プル トニ ウム と 90% 濃 縮 さ れ た ウラ ン だ け は 、 
原子 爆弾 の 起爆 が で きま 





場合 に は 、 



























































爆発 する 物 で す 。 





此 の 記 』 


[[ 





に は 、Arnie Gundersen 氏 つ いて の 調査 結果 が あり ます 。 か れ は 
ませ ん 。 然 も 、 メ ディ ア と 政府 か ら 金 を 取っ た こと が あり ます 。 彼 は 「 エ リ 








の 施設 に 
































彼 の 事務 


嘘 を つけ て お り 











E が あり 



























































す 。 





まし た 。 そ の 理論 に よっ て 、 
子 爆弾 みた いな 物 が あり 


= 





素 が 都合 が いい 環境 で 、2000 摂氏 度 の 温度 が 必要 と な り 、 原子 炉 に は 、 飽 和 
す 。 以 上 の 条件 は 、 完 全 に オー プン し て 、 ボ ロボ ロ に な っ た 原 























E せ ん の で 、 一 つの 問題 は 環境 戦争 に し て いる 人 々 の 有 眼 の まえ に 立ち ま 
更 和 途 で きる 答え が 必要 と な り ま し た 。 Arnie Gundersen 氏 の 理論 は その 人 々 に 、 
「 即 発 臨界 】」 と いう 現象 が 福島 











まし た 。 





























所 「Farewinds and Associates」 






































































































































、Arnie Gundersen 氏 の 一 人 の 仕業 で す 。 自 分 の 経歴 を 誇 引 

















し た 蒸気 と 数 千 の PSI が 必要 で 


子 炉 4 に と っ て は 、 不 可能 で す 。 


IT 
























































味 子 力 炉 の 中 に 発生 し まし 





No 




















超 音速 起動 し た 起爆 器 が 正確 的 に 配置 され た 
量 島 の 場合 は 、 た と え 90% 濃 縮 さ れ た ウラ ン が あっ た と 仮設 すれ ば 、 
爆 する 起爆 甘 が あり ませ ん で し た 。 つ まり 、 原子 力 爆 弾 は 事故 で 爆発 する 物 で は な く 、 コ ント ロ 












































ー ト 」 に 手 を か し 、 福 島 み た い 

















標 と する 破壊 を 黙 視 し 、 民 衆 を 見 殺し 、 原 子 力 の 危険 を 無視 し て 、 大 量 の 金 を 手 に 入れ まし た 。 
民衆 に 視線 を 本 の 犯人 か ら 外 させ て 、 原 子 力 業 界 の 正解 の 道 を 邪魔 し て 、 彼 の 仕事 で す 。 
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E す 。 以 上 の 事実 証明 で きる 調査 報告 は 、 此 の 記事 の 付属 文書 に あり ます 。 


Arnie Gundersen 氏 の 「 即 発 臨界 」 と いう 仮設 が 偽物 と 証明 され た 以上 、 原 子 炉 4 が 爆発 し 
た と いう こと が あり ませ ん 。 原子 炉 4 の 水素 が 、 原 子 炉 3 か ら 、 パ イプ 経由 に 抜き 出し た 物 だ 
っ と いう も う 一 つの 理論 が あり ます . 究め て 悪い 管理 し た 場合 に は 、 少 し 水素 が 出現 する 可能 性 が あ 
り ま し た が 、 た だ 、 巨大 な 爆発 の 威力 が 此 は 水素 の 爆発 で は な いん だ っ て 証明 し ま し た 。 此 の 仮設 に と っ て 、 
爆発 さす せる スパ ー ク を お こし た スイ ッ チ 、 パ ワー 等 いっ さい あり ませ ん で し た 。 水素 だ け で は 、 自 分 で 爆発 
する の は 、 不可 能 で す 、 爆 発 さ す せる の は 、 点 火 ツ ソース が 必要 で す 。 正 式 の 説明 に よる と 、 パ ワー は 閉め され 
まし た の ゆえ 、 だ か ら 、 点 火 ソ ツー ス が な か っ た と 証明 し まし た 。 


さき ミニ バン . 倒 
ん た 容器 の 璧 に あり ます 。 
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此 の 写真 ほ は 、 メ ディ アテ ア が 嘘 つ け まし た 。CNN.FOX,NHK.Rense と Alex Jones を 含め て 、 入り 2 人 
| 有 | 部 嘘 を つけ まし た 。 原 子 炉 4 が 爆発 」 する 時 、 も う 消 を まし た 。 此 の 嘘 は 、 民 業 に な いし て 
| 犯 罪 行為 で す 。 





放り スタッ クセ 水 守ら 拓 際 たり こ B 8 
、 緊 急 措 連 で す 。。 全 部 の 装 連 ュ ン クリ ー ト の 挨 が 一 ば 
は 配置 き れん て いま し た 。 水素 が 爆 RA 


発 の 原因 で は あり ませ ん で し た 。 RS/ Om 酸素 と 混合 すれ ば 、 そ ん 
2 の 巨大 の 爆発 は で きま せん 。 


原子 妨 3 は 

で は あり 
et 
大 量 の 煙 ほ は 、 容 
器 の リー ク を 証 
明 し まし た 。 


mn PR に lee 


此 の 写真 は 、2011 、 存 在 し て いま し た 。 普通 の メデ ィ ア は 、 此 の サイ ト 以 外 に 、 其 の 写真 を 
重り 。 な だ 、 は 現実 に 発生 し た 事実 を 発表 し た の 才 ? 基 の 真実 の た め に 、 私 は 、 既 
生 を 失わ れ て し ま 3 失わ れ て し また 。 刑務 所 に 投入 きれ た の は 二 回 。 佑二 
事 を 見 た く を いん で ル が 日 本 を 攻撃 し た の は 、 二 っ の 原因 が あり ます 、 、 日 本 の 文化 、 二 
っ は 、 A ン を 助け まし た 。 








原子 炉 4 は 停止 まれ まし た と は 、 動 か ぬ 根 拠 が あり ます 

1, ドー ム の ジブ に 、 起 重機 が つい て いる の で す 。 

2。 ボ ルト が 外さ れ ま し た 。 

此 の ドー ム は 、 サ ービス 地区 の 物 で す 。 前 の 写真 が この 点 を 証明 し まし た 。 原 
子 炉 は 不 活動 化 き 8 れ ま し た 、 東 京 電力 会 社 に いっ うた 事 同 じ で す 。 








ブラ ウン の フェ リ は 再 

















リーno.1 ドー ム は 、 給 





あり ます 。 





び 、 根 拠 に な り ま し た 。 此 の 写真 に は 、 ブ プラ ウゥ ウン の フェ テ 








の 時 の 写真 で す 。 














原子 炉 の ドー ム は 燃料 が 取り 出 き れ た 時 
に は 、 外 きれ まし た 。 こ の 無人 飛行 機 が 取 
っ た 号 真 が 此 の 点 を 証明 し まし た 。 あ る 人 
達 に よる と 、 プ ルト ニッ ウゥ ム の 濃縮 の た め 
に 、 此 の 装置 が 運転 し て お り ま し た が 、 此 
の 写真 が 。 シュ ラウ ゥ ウド の 変更 の た め に 、 装 
費 が 分 解き さき れん た つっ と いう の は 、 証 明 き れ ま 
し た 。 此 の 点 を 通じ て 、 東 京 電力 会 社 が 、 
爆発 の 偽 の 原因 を な ん と し て も ゃ 証明 する 
つも り が あり ます 、 特 に 原子 炉 4 の 爆発 の 
原因 、 を ぜ な ら 、 爆 発 が 実に あり まし た 。 
其 の 結果 、 東 京 電力 会 社 が 、 発 生 で き を い 
こと を 理由 と し て だ し まし た 。 東京 電力 会 
社 は 、 此 の 記事 を みる 必要 が あり ます 、 な 
お 、 ア ラバ の 展 衣 を よく 看 る 必要 も あり ま 
す 。( ア ラバ は イス ラ エ ル の ディ モナ 周辺 の 
一 地域 で す ) 。 























911 の ビル 7 に よく に っ て いる の で す 。 も 
し 、 福 島 事 件 は 事故 で は を く 、 戦 争 の 行為 
だ と し ょ うめ いす る 道 が あれ ば 、 そ の 道 は 
必ず 原子 林 4 で す 。 事実 を し て いな を い 人 々 
に 起こ ら せ る の は 、 必 ず 此 の 原子 ろ 4 で 
す 。 こ れ は 、 動 か ぬ 証 処 で す 。 








炉心 が を けれ ば 、 悪 的 を 決意 し た 行動 以外 
に は 、 実 在 し た 破壊 を 原子 力 装 置 に 与え る 
原因 は 殆ど あり ませ ん 。 此 の 記事 の 終わ り 
に は 、 も う 一 つの 文章 が つい て お り ま す 。 
彼 の 文章 に は 、 世 界 の 外 の 地域 、 例 えば 、 
スウ テー デン に は 、 福 島 事 件 あたい 、 原 子 
力 装 斬 が 破壊 され た いろ いう ろ 実在 の 例 が 






































3. 原子 炉 4 と 原子 炉 3 は 、 厳 重 を 損害 が あり まし た 。 そ の よう を 破壊 力 を で きる の は 核兵器 以外 は あり ませ 


ん 。 


水素 の 爆発 は 理想 的 を 爆発 で は ほ を < く 、 破 壊 力 が ない 次 音速 的 を 爆発 で す 。 も し 周囲 が 封 閉 さ れ た ら 、 


が ある ん で すけ ど 、 原 子 炉 容 器 の 場合 に は 、 金 属 屋根 が 内 部 に 爆発 が あっ た 時 に は 、 圧 力 を 釈放 し 、 





高い 圧力 
金属 屋根 











だ け で は 飛ば きれ ます 。 ユ ンク リー ト を 鉄筋 か ら 飛 ば せる 爆発 は 、 衝 撃 波 は 音速 数 倍 以 上 の 速度 を 持っ て お り 
の 特 て ん は こう いう 事実 を 証明 し まし た 、 福 島 実 在 に 発生 し た 爆発 の 原因 は 、 正 式 に 発表 
きれ た 原因 と 遥か に 違い ます 。 読 者 は 損害 し た 現場 の 高い 解像度 の 写真 を 見 を た こと が な か っ た ら 、 私 は 一 つの 
車 の 号 真 を 取り まし た 、 そ の 車 は 原子 炉 3 地域 で 爆発 の 衝撃 波 に 飛ば きれ た 有 の 上 に あり ます 。 此 の 点 は 、 あ 
の 大 が 3.66 メー トル の 福島 原子 炒 保 護 し 、 柱 を 支持 で きる 堅い も の だ と 、 証 明 レ し まし た 。 


まし た 。 実在 の 爆発 












































私 は 最初 、 皿 島 第 一 原子 力 発電 所 は マー ク 1 レベ ル の 容器 設計 、 外 の は マー ク 2 レベ ル の 容器 設計 だ と 認定 い 
た し まし た が 、 リ プリ ー 氏 (Ripley) に よる と 、 日 本 人 は 原子 力 に 対し て 、 極 め て 慎み 深い の で す 。G.E. 標準 選 
に 以上 の 安全 標準 で 、 原 子 炒 容器 を 築い て お り ま し た 。 高い の 安全 水準 、 堅 い 建築 に 対し て 、 破 壊 カ が ある 
水素 の 爆発 は 効か な か っ た は ず で す 。 た だ 最低 水準 の マー ク 1 レベ ル の 容器 は 、 水 素 爆発 の 破壊 力 を 抵抗 で き 
ます 。 安 全 性 重富 し た 日 本 人 は 安全 レベ ル を アッ プ グ レー ド し た の 故 、 安 全 性 は 其 の 以上 の 高い 物 で す 。 読 者 
が 参考 の 写真 に 、 壁 の 中 に は 、 鋼 鉄製 の 柱 が 3.66 メー トル コン クリ ー ト 上 に その まま 存在 し て いる の は 看 た 所 
で 、 全 部 理解 で きま す 。 
4. 原子 爆弾 は 、 カ メラ に 偽装 され 、 原 子 炉 の 容器 に 配置 され まし た 。 カ メラ の 配置 商業 契約 は 、 災 難 発生 し 
た 同年 で サイ ン さ れ ま し た 。 その カメ ラ 形 の 原子 爆弾 の 提供 者 は アラ バ ( ア ラバ は ディ モー ナ 周 辺 の 区 、 市 で 
は な い ) 出身 の Magna BSP 会 往 、 此 の 会 の カメ ラ は 1000 ポ ンド 以上 の 重き さき が あり ます 、 な お 、 「 鉱 形 原子 
兵器 」 と いう 形状 が あり ます 。 


原子 炉 の 炉心 が 融解 し た 時 に は 、 爆 発 で きま せん 。 た だ 、 柄 
解す る 。 

此 の 写真 は Magma BSP の カメ ラ が 撮影 し た 原子 炉 3 の 爆発 、 
此 は 核兵器 の 試験 の 号 真 と 似 て いる の で す 。 








外観 が Magma BSP の カメ ラ に よく 伺っ て いる 


銃 型 の 核兵器 。 


鋼鉄 抽 


銃 の スプ リッ ト 、 


agna BSP の フク 
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銃 の 管 10X200 セン チー 型 





ウラ ン 銃 型 核 爆弾 











同 火 、 鋼 鉄 制 60 セン チー、 直 径 
は 70 メー トル 、 重量 2000 きろ 


Magna BSP 会 往 が 此 の 妙 な 形状 、 異 状 の 重 さ と 巨大 の 比率 を 持っ た カメ ラ を 提供 し た 原 
因 は 、 此 の カメ ラ は 立体 的 な か カメラ だ と いう こと 。 立体 的 な カメ ラ は 、 長 い 焦 点 距離 を 
持っ て 、 空 港 の 滑走 路 を 監 箱 し た 場合 に は むい て いる の で す 。 原 子 炉 3 の 容器 の 中 に 設置 
する の は 、 理 解 で きま せん 。 も し 、 立 体 的 な カメ ラ が 必要 と すれ ば 、 た だ 数 ポン ド の 重 
さ を 持 た カメ ラ が 市 場 に 彼方 此 方 で 存在 し て お り ま す 。 巨 大 カメ ラ は ヒン ト を 提供 し ま 
し た 。 た だ 、 な ぜ 巨 大 の カメ ラ 、 軽 量 原子 爆弾 は 不可 能 で は な い は ず で す 、 何 故 そ ん な 重 
さ ? 小形 原子 爆弾 は 、 一 定 の 熱量 が で ます 。 た だ 其 の 熱 を 隠蔽 する の は 不可 能 で す 、 特 に 、 
安全 生産 に 対し て 敏感 の 態度 を も っ た 原子 力 発電 所 。 ス イッ チ を 閉め て 、 座 に 配置 され た 
後 で 、 其 熱量 を 隠蔽 する の は 、 ま た 不可 能 で す 。 立 体 的 な カメ ラ の 巨大 の 体積 は 、 原 子 爆 
弾 の 熱量 を 隠蔽 する の で す 。 

ERO 911、311、411? 規 律 を 見 つけ た の か ? も う 一 つの 11 見 た く な いん で す 。 此 の 記事 の 内 容 を 拡げ て 、 
貴方 は より 好い 世界 を つく り ま す 。 





地震 に つい て 、 地 震 が 嘘 で す 。 
実に は 、 地 震 は 政治 家 が 作っ た 嘘 で す 。 その 点 を 証明 で きる の は 、 日 本 の 地震 時 刻 表 に あり ます 。 地震 時 刻 表 
の 上 の 時 刻 は 、 此 の 記事 の 最後 の 部 分 に に リン ク が あり ます ( 此 の リン ク に は 、 全 部 の 311 地 震 に 関す る デー タ 
が あり ます ) 。 そ の リン ク は 、 完成 し た デー タ で す 。 日 本 に は 、 地 震 を 観測 し た 組織 の 数 が 多い ん で す の で 、 
色々 の 組織 の 観測 デー タ を 総合 し て 、 一 つの 全面 的 な レポ ー ト に する の は 、 慣 例 で す 。 然 も 、 そ の 総合 仕事 は 
i 0 ょ 、 一 つの 不 自 然 な 
所 が あり ます 、 誰 で も 其 の 原因 を 知 て いま せん 。 た だ 一 つの 事実 は 無 阿 で き な い の で す 。 総合 表 の 地 志 記 象 に 
は 、 記 録 さ れ た 日 期 と 時 間 が あり ます の で 、 其 れ は 、 下 の 地震 記 象 に 一 致す る の で す 。 
ー つ の 妨 島 の 報道 、 地 震 の 当時 、NHK 
の 新聞 室 の 様子 を 生放送 し て お り ま 
し た 。 影像 に よっ て 、 フ ァイル の 数 張 
の 紙 が 机 の うえ か ら 、 地 面 に 落と し て 
いま す 。 プ リン タ が 机 の 中 で 、 工 作 し 
て いま し た 。 人々 は 。 仕事 し て 、 タ イ 
プ し て いま ad も し 、 此 の 地 局 時 刻 
表 に 記録 され た デー タ の よう な 地震 
が 発生 し た ら 、 人 和信 々 は 、 重 力 の 3 倍 の 
, . 衝撃 力 で 、 屋 根 を 突っ 込ん で いま し 
ーー ; た 。 な お 、2 倍 重力 の 衝撃 カカ で 、 壁 に 
- M8.8 QUAKE HITS i 打っ 付け ます 。 人 々 の 身体 が 此 の 部 屋 
ニー の 全部 の 用 品 を つぶ し ます 。 な ぜ 、 
| 表 の 作り 物 は 、USGS の Brol 博士 で す 。 此 の 表 ほ 正式 に 発表 きれ た も の 。 「9.0」 と いう 巨大 な 地震 が 陸上 の 民 
衆 を 殺し ませ ん で し た か ? 理由 は 簡 
ee | 32gat036s 単 で す 、 た だ 、 地 震 が 発生 し ませ ん で 
し 2 た だ 。 





wn 
wn 
r 

















w 


1 
wn 





次 の 表 は 、 MYG0O012 監 察 所 か ら 記 録 


され た デー タ です 。 こ の 監察 所 は 、 
NHK の 新聞 室 か ら 、 只 800 メ ッ ト ル 以 


Pseudo Spectrml Acceleration (g) 


Pseudo Spectral Acoeleration(j 











6or 0.1 1 10 hf 0.1 1 10 、 
= バ 【 
此 の 表 に よる と 、 人 々 が 北面 の 壁 に 、70 キロ の 時 速 で 、 打 っ 付け ます 。 南面 の 壁 に 、45 キロ の 時 速 で 、 突 っ 込ん で 内 の 距離 カ あり ます 。 以上 の NHK の 生 
Py | 放送 の 影像 の 所 か ら 、500 メ ー ト ル 以 
Japan Quake - NHK Sendai newsroom (2011-03-11) [www.keepvid.com](2) 内 に あ る 直 く 此 の 表 を つ ぐ で きた 
Erol Kalkan 監 察 所 の 記録 に よる と 、 
USGS の デー タ は 嘘 で す 、 


9.0 で は あり ませ ん で し た 。 


ーー 
ーー 


War- USGS の 表 は 偽 の デー タ だ と 、 それは 
事実 で す 。 表 の 中 の ビデ オ を よく み 
Em QUAKE TOLL MOUNTING NO 


EWSLINE | 


01:34 YO EE «4 や 4 | オ 発 生 し て いる 場所 か ら た だ 800 離 れ 
た 地震 監察 所 が 記録 し た デー タ で す 。 


以上 の 嘘 つ け は 、 深 い の 陰 謀 が あり ま 
す 。 地震 の デー タ と ビデ オ の 配合 、 米 








幸運 を プリ ンタ だ を な 。 


国 の 政府 の 参加 を 否定 で き な い 情況 が あり ます ( 此 の 記事 の 最後 の 部 分 に は 、 生 放送 当時 の ベ デ オ の リン 


ク が あり ます ) 。 こ の ベ デ オ は 、 常 に youtube に 創 除 さ れ て 、 側 面 で 、 此 の 記事 の 正確 性 を 証明 し て 、 追 及 す 
る 必要 が ある と 証明 し まし た 。 


地 居 の 時 に は 、 人 々 は タイ プ し て いま す 。 


その ベ デ オ に よる と 、 地 震 が 発生 し て いる 時 に は 、 人 々 が その まま 仕事 お し て いま し た 、 一 つの レー ザー プ 
リン タ が 値段 が 低い 机 の 上 に 放置 し て あり まし た 。 一切 の 物 短 時 間 に 元 に 戻り まし た 。 あ の 時 に は 、 テ レビ の 
中 に 、 一 つの 英語 アナ ウン サー が 地震 の 情報 を 報告 し て いま し た が 、 皆 元気 で 、 誰 で も 、 そ ん な 巨大 な 岩 度 を 信 
じ て い ませ ん で し た 。 実 に は 、 そ の 地震 は 巨大 で し た 、 只 6.0 の レベ ル で す 、 日 本 の 監察 所 の 報告 に 一 致し ます 。 
USGS の 9.0 震 度 は 嘘 で す 。 そ の 影像 が 重要 な も の で す 、 な ぜ な ら 、 リ ヒ タ ー 測 定 ( 里 氏 ) 数 字 は 6.8 を 証明 し まし 
た 。 し ん ど と 里 氏 の デー ト に 混迷 し た と 、 一 つの 理由 と し て 自分 の 嘘 を 補う の は 当然 で す 。 

紫 の ベ デ オ に は 、 撮 影 し た 重要 な 影像 が あり ます 、 地 震 の 時 に は 、 海 暗 が な し 、 巨 大 の 岩 動 が な か っ た と い 
う 情況 は 殆ど あり ませ ん で し た 。 そ の 点 に つい て 、 彼 ら は 嘘 を つけ る の 場合 は どう すれ ば いい の か ? 私 が 此 の 
ビデ オ を 選ん だ 理由 は も う 一 つ 、 其 の ビデ オ の 撮影 し た 場所 は 、MYG012 監 察 所 に 説 線 の 中 に と いう 近い 程 の 
所 で す 。MYG012 監 察 所 は 、USGS が 震度 は 8.8 発 表し た 時 に デー タ の 源 で す 。 此 の 影像 は 、 賞 て 彼ら に 利用 し 
て 、 真 実 を 隠蔽 する 道具 で し た が 、 逆 に 、 彼 ら が 嘘 つ け た と 証明 し た 動か ぬ 証 拠 に な り ま す 。 此 の 記事 の 最後 
の 部 分 に は 、USGS の 地震 に 対し て の 査定 報告 が あり ます 。 勿 論 、 彼 ら は MYG011 監 察 処 の デー タ を 使用 し て い 
ませ ん で し た 、 あ の 展 源 近い 所 の 場所 か ら の 謀 度 数 字 は 、 長 い 時 間 の 後 、9.0 に な り ま し た 。 実在 の 岩 動 は 5.63 
ぐら い の レ ベル で し た 。 此 の 記事 の 後 の 部 分 に は 、 此 の 点 を 証明 で きる 地図 が あり ます 。 








日 本 か ら の メー ル で 、 此 の 地震 に 関す る 正式 の 報道 は 嘘 だ と 証明 で きま す 。 


日 本 の 読者 は 、 岩 度 の 9.0 は 嘘 、 海 噛 は 自然 的 で は な く と 随分 分 か っ て いま す 。 日 本 か ら の メー ル を 発表 いた し 
ます 。 こ れ は 、 地 居 が 発生 し た 後 2 日 以内 に 、 私 が 手 に いれ た メー ク です 。 外 の メー ル の 発信 は 、 妨 害さ れ て し 
ます の で 、 今 、 真 実 を し て いる 日 本 人 は 、 メ ー ル で 最新 の 情況 を 更新 する の は 、 試 し 続け て いま す 。 


僕 の 評論 は 斜体 字 で 示し て 、 メ ー ル の 作者 が 表明 し た の は 太い 字体 で 表示 し ます 。 


最初 の 地震 新聞 報告 に よる と 、 地 震 の 岩 度 は 7.2、 地 震 の 震源 は 東北 部 及び 東北 部 近い 所 だ っ て 、 私 は こう いう 
メッ セー ジ を 携帯 電話 に 読み まし た 。 その 後 の 24 時 間 は 、 岩 度 は 8.8、8.9、9.0、 展 源 は また 推定 で き な い っ て 
報道 され まし た 。 


私 の 評論 : 

上 聞 功 の 志度 デー タグ 4@、 志 子 対生 災 で 有野 久 さ 刀 た 孝 字 で し た 、 二 確 の 教 字 で す 。 交 の 導 字 が 不正 雄 に な る 太 な た 
だ ー つ 、 選 竣 辻 カカ の 子 送 が ある と きま です 。 と て だ 、 ぞ の 愛 カ な 、 鹿 度 の 諸 字 な 戸 訂 こと て 、 居 涙 な 799 チ ロワ に 
痛 ど と 落 今 ん た 厚 合 に Z、 ぞ そ 婦 層 芝 多 で す 。 みみ 、 到 に 六 放 し た 人 を に っ て 、 ぞ の 吉 字 克 男 左 /7c77e// 痕 度 
だ と 、 全 所 雄 朗 し た の で すず 。 


私 は 、USGS の 地震 報道 は よく みた の で す 。 深く 10 キ ロ の 地震 が いっ ぱい が あり ます 。311 で も 、411 で も 全部 
深 さ 10 キ ロ の 地震 で す 。 た だ 偶然 で し ょ うか ? 秘密 の 武器 が あり ます か ? 気象 の 武器 で すか ? 


HAARP? Or just coincidence? 

私 の 評論 : 

10 チロ の 志 源 深 さ が 凌 グ 返す の は 趣 癌 と は いえ まま どん 4 ん 。 こ の 學 人 は 、 MM 忌 長 婦 た いな 物 が ある か る し 双 な い 
と 旋 箇 に た と ン た し て い ます 。 人 以下 @、 同人 総長 Cohen 氏 の 竣 言 で す 、 よ くく 読む と 、 と ント が ある と 釣り ます 。 


昨年 、 私 は 米 か ら 島 に 帰り まし た 。 原 因 は 此 の 話題 に 無関係 で すか ら 。 そ こ で 、 私 は こう いう 現象 を 注意 いた 
し まし た 。 あ の 所 に 、 地 震 の 発生 は 多い ん で す 。2 月 だ け 、 二 つの 大 型 地震 が 発生 に し まし た 。 な ぜ で すか ? そん 
な 多い 地震 が ある は ず で は な いで し ょ うか ? 4/11 の 後 で 、 整 1 か 月 経っ て 、 も う 一 つの 7.1 地 震 が 起き まし た 。 


私 の 評論 
あの 人 な 、 万 雪 人 グ 刻 て 起き まる 萌 太 を し て いる と 生 多 し まし た 。 疾 身 の 克 厩 な 、 世 算 学 2 に 、 砂 記 の みき 
る 導 率 の を い の だ と 基 奏 しま と た 。 


三 月 九 日 、 私 は お 父さん と 一 緒 に 医者 さん の オフ ィ ス に いま す 。 突然 、 私 は 目 ま い が し まし た 。 周辺 の 壁 と 屋根 
は 回 転 し て いる よう に 動い て いま す 。 人 間 は 、 誰 で も 地 居 だ と 言わ な か っ た が 、 私 の 感じ は 、 身 体 に 揺るが せ た 
みた い の も の だ と 思い ます 。 其 の 速度 が 低い 、 そ の 民 動 の 方 向 は 、 横 で は な く 、 た て で は な い の で す 。 其 地震 は 
7.4 と いわ れ て いま し た 。 


私 の 評論 

万 雪 人 克 塵 の 成 じ プ て 綴 包ん / て きま ん た あの 辱 に 克 帰 で 8 尻 砂 鹿 だ っ て 不 わ 人 みみ か っ た と いう の な 、 
太 の 導 鹿 で は な いと 募 笑 が ある か めし れ ま びん 4 ん 。 導 屋 の 浪 定 座 会 な ぜ ぞ ぜ Z.4 の 如 字 を そえ まし ん たか? これ は 、 一 
つの 導 彦 が あ ク ま チチ 。 導 刻 起 ま さら せる 長 好 々 な 告 の 大 に だ に 吉 め て あぁ り 、 実 棚 放 た に た 、 全 部 の 方 褒 に た に 、 そ の 械 好 が 胡 
さ カ 、 メ クズ きみ 間 鹿 を 衣 腰 し うと と て いぼ し と た 。 


その メー ル の 後 、 同 じ 女 は も う 一 つの メー ル を 発信 し まし た 。 


Hi,James, 昨日 、 二 つの メー ウ を 受け まし た か ? 今日 の 朝 、 も う 一 つの 地震 が あり まし た 、 今 回 は 6.7 で す 。 再 
ぴ び 、 そ の 妙 な 動き を 感じ まし た 。 


私 の 評論 
戸 共 人 は 導 志 と いう 2 感 ど を 初 っ て いる の で す 。 
忌 / 世 迅 乾 参 に 、 必 の メー ル ん 万 共に 7/Z 衝 肖 ん で きた 人 の で チ 。 


三 月 九 日 、 私 は 日 本 人 いる 事務 所 に いま し た 。 あ の 事 発生 し た 時 に は 、 私 は 大 き の 声 で 地震 」 と 叫び まし た が 、 
周辺 の 日 本 人 は 「no」 と 言い まし た 。 あ の 感じ は 、 妙 な も の で し た よ 、 周 辺 の 物 が 回 転 し て いる みた いも の で す 。 


私 の 評論 
局 夫 人 は 姜 注 の 九 記 の 感じ を し て いる の で すか ら 、 女 斜 し た 謎 で 、 Ao, と いわ て いた 才 記 々 な 4 で すか? 
あの 区 鹿 〆 ィ だ と 記 て る 、 ぞ ん 婦 ん 戸 の 贅 万 た 革 み ど た 導 諸 〆、 な ん で と た み 2 


粘 々 し た と いう 感じ は 、 そ の 時 の 感じ に 似 て いま す 。 日 本 に 生活 し て きた 17 年 、 色 々 な 地震 を 経験 し た 私 に と っ 
て は 、 粘 々 し た 地震 は 初め て で す よ 。 外 の 人 々 は 、、 加 心 と 麻薬 の よう な 感じ を 経験 し て いま し た 。 その後 、 目 
まぐ る し い 感 じ は 、 数 週 続け まし た 。 な お 、 お 風呂 に 入る 時 に も 、 映 の 中 の 水 が 岩 動 続け て いる と いう 感じ が あ 
り ま し た 。 お 風呂 に 入る の は 、 心 配 し て いま し た よ 。 水 槽 の 水 も 度 動 し て いま し た 。 其 の 件 に つい て 、 調 査 し て 
いた だ き 、 あ り が と ご ざい ます 。 


私 の 評論 

' 詞 動 鞭 る / っ て 、 婦 大 の 愛 学 、 妙 塵 の 厚 /、 み ん の 巡 グ る 鹿 動 の 万 條 た 彦 放し と て いま すみ 2 一 つの 太 が みあ 
クチ 。 万 人 な 、2 の 09 族 の 辱 だ 、 攻 巡 さんま ん た 、 与 分 の 司 営 姜 な の 経 富 を 邦 災 と て 、 災 司 の 意 公 た 胡 っ 攻 
ら ど る と いた 要 爽 を 語 じ なけ カ ど ば 、 六 々 才 記 類 大 で 、 選 大 を 洪 す と いっ た 稚 で す 。 "月 動 芝 プ る / っ て 、 骨 疹 
だ 攻め て いる こと だ と 原 あ まず 。 


私 は 大 阪 に いま し た 、 あ の 地 民 が 発生 し た 時 に 。 大 阪 は 旭 戸 に 近い 所 だ よ 。 幸運 だ な 、 私 は 、 斬 戸 の 地震 が 大 き 、 
311 は より 大 き 、 た だ 百倍 大 き で は な いん だ と 思う 貴方 の 言っ た 通り だ 、IM に よる と 、 此 の 地震 は 7.2、 思 ち 戸 は 
6.9。 


飛行 機 か ら 出 し た 煙 「Chemitrail」 は 、3 月 に は 、 静 か な 温か い 存 在 で す の に 、 地 震 が 発生 の 後 、 空 が 雄 色 に な 
っ て 、 空 気 が 寒 く な り ま し た 。 炊 の 朝 、 私 は 青い の 空 は 奇 有 改 だ な っ て 、 気 づい て いま し た が 、 突 然 、 一 つの 飛行 


地震 の 影像 は 、 駅 と 外 の 公 的 の 場所 で 中 継 さ れ ま し た が 、 あ の 時 私 の 感じ は 、 ハ リウ ッ ド の 映画 みた いな 物 だ な 
っ て 。 


私 の 答え 
た だ ー つ の 方 湊 池 災 送 を 必 め る に チチ る 。 そ プ な 、 募 夏 直 こる 応 に 初 て いる と いう こと で チ ず 。 


も う 一 つの 妙 な 事 が 起こ っ た 、NHK の 中 継 室 に 、 人 々 は 、 今 回 の 地震 が 得 戸 の 地 居 と 較べ て 、 異 な っ て いる も の 
だ と 、 評 論 し て いま す が 、 色 々 な 医者 、 救 援 工作 員 の イン タビ ュー が あり まし た 。 医 者 達 は 、 宴 戸 の 地震 と 同じ 、 
救援 の 準備 は 早く し て 、 守 戸 の 地震 の 経験 を 生か し て 、 な ぜ な ら 、 福 戸 の 地震 時 、 外 傷 の 場合 は 多い と 鹿 断 し ま 
し た が 。 な お 、 医 者 達 は 、 今回 の 地震 が 、 海 路 で 負傷 し た 病人 、 水 に 没入 で 起こ た 症状 が 多い だ と 
衝 断 し まし た 。 た だ 、 水 に 没入 と いう の は 、 彼 ら は 、 ク ラシック の 地震 病人 を 治療 し て いな か っ た 。 


私 の 答え 
クラ シッ ク の み の 牙 記 が み プ みみ 、 ク ラシック の 疲 人 が いぼ ど ズ 。 


も う 一 つの こと 、 日 本 人 は 海 暗 の 巨大 さ を よ く 言 うま す が 、 実 に 、 目 撃 者 に よる と 、 あ の 地震 は 七 回 目 の 海路 が 
あり まし た 、 一 つ で は あり ませ ん で し た 。 海 噛 は 、 た だ 次 々 に 動い て いま し た 。 


ー つ 以上 の 原子 爆弾 が 使っ て ある っ て 、 あ る 人 々 は こう 断言 し まし た 。 私 は 、 其 の 可能 性 を 見 過ごし まし た 。 


其 の 物 ( 海 嘱 ) は 高 さ 39 メ トル と 、 海 嘱 の 監察 所 か ら 、 大 型 船 と 陸上 の 建物 に 参考 物 と し て 、 観 察し た 結果 で す 。 
た だ 、 疑 問 が あり ます 。 海 噛 そ ん な 高 さ を も っ て 、 破 壊 力 が 巨大 と 認定 され ます 。 な で ぜ 、 木 製 み た い の 小 さ な 観 
察 所 が 、 巨 大 の 海 噛 に 打っ 付け て 、 無 傷 で 、 その まま 起 っ て いる の か ? いい 質問 で は な いか ? 


私 の 答え 

導 万 の 彰 窒 〆、 刻 る いい 厚 必 Z 外 で ナ 。 あの 礎 の 盗 劉 な ど あ る 場所 た 99 メー ナル で し た 。 

万 去 の 天 秦 の 部 刻々 、 茨 の 部 硬 導 挙 た 送っ て 靖 役 衛 万 を 注 る 導 た に た だ 25 族 の 李 放 を 大 っ て いぼ み 25 恋 、 
攻 し い 存 空 を 存 る と いう みた ち で 、 万 去 人 大 肌 の 閉 室 を 尊 と て いぼ すず 。 の 大 肌 疫 〆、 万 去 メ グ 可 み だ 
六 区 で す 。 99 ミー ん の 導 劉 な 、 な を な ぜ 恨 い 癌 屋 と は いえ な 


い 万 夫 の 天 肌 存 宅 に 意 守 を 与 そ まま どん で ん た み 229 メ ー ム ル の 次 妖 厩 、9 必 と の 区 塵 必要 だ と わ まみ た 
だ ぞ ん み 互 女 次 万 〆、 色 25 存 の 友 診 を 6 っ た 基 胡 の 閉 二 を 潮 ダ ま ど ん で と た 、 認 恋 で すみ 2 を の 京 @、 趣 式 
の 訂 妨 と 渡っ て 、 実 新 の 閣 娘 な ど そ 4 な を 戸 で は な か っ た と 大 いま す 。 た だ 、 万 雪 人 劇 を 較 る 必要 が みあ グ ぽ ぎ 
ず 、 赤み 大 実 彦 彦 序 し と て いぼ ぎみ 


真相 を 見 つけ て 、 色 々 な 苦労 を いた だ き 、 あ り が と ご ざい ます 。 


イス ラ エ ル 人 は 地震 発生 する まえ に 、300 台 の トラ ッ ク を 含め て 、 救 援 活動 の 準備 が で き て 、 全 部 の 救援 活動 
を コン トロ ー ル し よう と いう 噂 を 証明 で きる の か ? 私 は 直接 に ある 人 を 聞き まし た 。 イ スラ エル 人 は 、 救 援 活 
動 の 興味 が ある 、 外 の 点 は 証明 で き な い と 、 あ の 人 が こう 答え まし た 。 


イス ラ エ ル 人 、 大 量 の 医療 装置 を も っ て 、 北 へ いき まし た 。 生存 者 に 礼品 と し て 、 そ の 医療 装置 を 残り まし た 。 
面白 い の こ と だ と 思っ て いた 私 は 、 イ スラ エル 人 の 事 志 れ て いな いん で す 。 た だ 、300 ト ラッ ク の 事 を 知ら な い 
ん で す 。 


炊 の コメ ント は 私 の 三 つ の 地震 記 象 を 証明 し まし た 、 民 源 は 二 つ が 北部 に ある っ て 、 彼 女 は 感じ て いま し た 、 
も う 一 つの 謀 源 は 南部 に あっ た 、 此 の 点 は 、 彼 女 が 感じ て いな か っ た の で す 。 其 れ は 、 此 の 地震 が 自然 的 に 発 
生 し た 物 で は な いと いう 論点 の 完璧 な 証明 。 全 部 の ピッ ク の 値 を 、USGS は 偽 の 農 源 だ っ て 否定 し まし た 。 参 
考 と し て 、 研 島 の 報告 書 を ご 覧 下さ い 。 








あの 地震 、5 分 を 続け た の は 、 私 は 時 間 を 記録 し た の 故 、 こ う 感 じ て い まし た 。 メ ディ ア に よる と 、 当 時 、 三 つ 
の が 起こ っ た っ て 、 私 は だ た 二 つ の ピー ク を 感じ て いま し た 。 


私 の 応え 
導 選 記 園 が 六 人 急ぐ らい た だ た 和 び た の で す 。 六 な いい 帝 定 で す が 、 交 の 大 人 は 訪 鈴 だ と 奴 な 大 いま す 。 記 大 が 高い 
で る ち 、 上 所 導 療 の 放 訂 に と っ て 、 六 分 々 な 不 所 鮮 、 産 の 池 所 で す 。 


18 日 、 私 は 日 本 か ら カ リフ ォ ル ニア 州 へ いき まし た 、 空 港 で 、 地面 が 液体 みた い の 物 だ と いう 感じ が あり まし た 。 
空港 の 彼方 此 方 の 場所 が 流動 し て いる と 感じ て いま し た 。4 日 掛か て 、 私 の 本 来 の 均衡 が 戻り まし た 。 恐 いな 経 
験 で す 、 も し 、 も う 一 度 そ ん な 経験 を し た ら 、 私 は 必ず 我慢 で きま せん 。 


YouTube に ある 影像 が あり ます 、 日 本 の 金融 大 臣 の 部 下 の 会 議 で 、 日 本 は 米国 に 地震 武器 で 脅迫 され て いる っ て 
事 、 此 の 影像 に あり ます 。 私 は 、 それは イス ラ エ ル 人 の 仕業 で は な く 、 イ スラ エル 人 は た だ 前 の 駒 だ と 思い ます 。 


原因 は 、 イ ラン の 間 題 が ある ん で すけ ど 、 日 本 と 中 国 の 両国 は 接近 し て いま す 、 天 皇 陸 下 は 北京 に いき た いと は 
お し ゃ た 事 が あり ます 。 日 中 関係 が よく な る の は 、 米 国 に と っ て 、 そ う は 看 た く な いん で す 。 なぜなら 、 日 本 と 
中 国 は 巨大 量 の 米国 の 国債 を 保有 し て いま す の で 、 両 国 の 関係 が よく な れ ば 、 米 国 が 国債 の 返済 の 問題 に 大 変 な 
問題 が あり ます 。 


私 と 友達 は 誰が イス ラ エ ル を 地球 か ら 吹 っ 飛 す の か と 論議 し た 事 が あり ます 。 中 国 だ と 私 の 友達 が こう 断言 し ま 
し た 。 


史 の 募 変 麻しん て いま すず 。 イズ スラ エル を 刀 球 か ら 碗 っ 嫌 せ と いう 2 の は 、 室 だ 療 錠 な 子 雇 で す 。 イス ズラ エル は た 
だ ー つ の 勉 で すず 。 倫 茸 の 念 太 放 反 に 見 ろ 、 苗 っ て いる 和信 招 が な け カ ば 、 イ スラ エル 和信 な は 好い 人 と な グ ま す 。 
刀 た メー ん ル を し て いた だ き 、 あ りり が と ご ざい ます 。 夫 釣 工 の めーる が いっ ざい が ある ん だ と 大 いま す 。 

屋 凌 た と っ て 理 要 な 六 析 を 送 及 す る 深 心 は 、 広 が 謗 の 難し い 施 輩 を 室 成 する 各 力 です 。 


誰 で も 、311 地 震 の 中 に 、 海 中 で は な く 、 地 震 直 接 に 損害 も たら す 事 証明 で きる 写真 が あれ ば 、 私 の 論 損 を 挑 





誰 で も 注意 し た 事 が あり ませ ん 。 海 中 か 到着 し た 前 に 、 仙 台 の 損害 は 殆ど あり ませ ん 。 イ スラ エル 人 が この 漆 ま 戦 し て 下さ い 。 
じい 景色 が 自分 の 仕業 だ と 、 誰 に も いっ て いま せん 。 日 本 政府 は 、 イ スラ エル に 衝 迫 され て いま す 。 





編 島 地 居 に 関す る 、 色 々 な 写真 が あり 
ます 。 た だ 、 全 部 海員 よる の 損害 で す 、 
地震 直接 の 損害 を 証明 で きる 写真 は あ 
り ま せん 。 
下戸 の 地震 は 6.9/7.2 だ と 報道 され ま 
し た が 。311 地 震 は 9 で す 。 科学 の 理論 
こ は 、 地 震 大 き さ が 1 が 上 昇 す れ ば 、32 
倍 の 地震 能 量 が 増え ます 。 も し 、311 
地震 は 9 と な れ ば 、 還 戸 地震 より 、1000 
倍 の 能 量 が あり まし た 。 仙台 が 謀 
即ち MYGO012 の 近い 所 で す 。 も し 、 


USGS の 9.0 は 正しい の な ら 、 仙 台 の 損 


This seduence Sa ys 上 。 


害 は 壊 減 的 の 物 で し ょ うか 。 福 戸 の 地 
選 の 写真 を よく 見 っ て 下さ い 、 仙 台 に 
似 っ て いる 所 を 見 つけ て くだ さい 、 試 
est っ = eR CE 
が 全然 あり ませ ん 。 福 戸 よ り 、 仙 台 の 
地震 が 破壊 が 遥か に 巨大 は ず で す 。 
な ぜ 、 一 つ 建 築 が 倒れ た 事 が な か っ た 
の ? 9.0 と いう 謀 源 か ら 、 仙 台 は た だ 76 
キロ の 距離 が あり ます 、 も し 、 そ の 9.0 
地震 は 真実 と な る と 、 仙 台 が 全 減 し た 
状態 に 落ち 込ん で いる は ず で す 。 な 


お 、 謀 源 か ら 1600 キ ロ 以 内 の 所 まで 、 





[ ー 甚大 な 損害 が 出 て いる は ず で す 。 つ ま 
心 に 中 に 、 疑 い が あ れ ば 、 此 の 号 真 を みっ て 下さ きい 、 海 呈 が 到着 し た 前 に 、 海 神戸 の 地 神 が 7.2 だ が 、 損 害 が と て も 厳 

重 だ っ た と 、 そ の 号 真 が 示し ます 。 写 真 の 中 、9.0 の 岸 の 街 の 損害 は 殆ど め あ り ま せん 。 此 は 9.0 の 地震 で すか 7? 神戸 地震 SS ‘ 

の 時 の 写真 を 見 て みろ 。 其 大 な 損害 が あぁ ありま し た 。 も し 、9.0 の 地震 が 真実 で あれ ば 、 岩 源 か ら 1600 * ロ の 地域 は 、 廃 り N 全 日 本 は 全 減 し た は すず で す 。 

城 と を # り まし た 。 私 達 は 、 子 供 の 時 か ら 、 嘘 を 受け 入れ て 続け て きま し た 、 自 分 の 父 と 母 ま で 、 真実 を 全部 通告 きれ る 

の は 大 変 で すか ら 、 誰 が 我々 に 嘘 を つけ た を 間断 し て 、 嘘 後 の 真実 を 看 究め ゆる の は 、 重 要 で す 。 














日 本 の 建築 技術 が 素晴らし い だ が 、 ま た 神戸 の 地震 が 此 の 冷酷 な 事実 を 証明 し まし た 、 如何 

を る の 建築 の 技術 を 持っ て も 、 如 何 を る の 頑丈 を 建物 、 巨大 の 地震 の 前 に 、 す ぐ 倒 えま す 。 

日 本 の 建築 は 、9.0 の 地震 の 中 に 生存 する 事 は で きま せん 。 実に は 、 仙 人 台 の 建築 は 一 つ で も 

倒れ て し ませ ん で し た 。 此 の 点 は 、USGS と イス ラ エ ル に 関係 が ある メデ ィ イア が 嘘 つ い た 

証明 し まし た 。 唯 一 の 真実 は 、 日 本 の 地震 科学 者 か ら 出 まし た 。 真実 に 記録 され 地震 の 
ー タ を 発表 し た 彼ら は 、 日 本 の メデ ィ ア より 、 誠 実 を 人 間 で す 。 





We 


此 の 号 真 は 有力 の 証明 で す 。9.0 と いう 巨大 の 地震 が 、 


震源 近い 所 の 仙 合 に 、 な ん の 実 の 損害 を 与え な 


か っ た と いう の は 、 た だ 一 つの 理由 が ぁ る 、 此 の 9.0 の 地震 は 嘘 で す 。 


誰 で も 、 仙 台 が 地震 に 直接 損害 され た こと 証明 で きる 宮 真 を 見 つけ た ら 、 私 の 論点 を 破る 決定 的 な 証拠 で す 。 
展 源 と いう 場所 か ら 、40 キ ロ 距 離 以 内 の 地域 に 、 地 震 が 直接 に 街 を 破壊 し た こと 証明 で きる 宮 真 を 見 つけ て 下 
さい 。 私 が 5 時 間 を か ける 、9.0 地 震 保 有 す べ き 破 壊 力 で 、 倒 され た 大 型 の ビル 等 の 写真 を 見 つけ る の は 、 和 失敗 
で し た 。 写真 に は 、 倒 れ た 電線 ポー ル が な し 、 転 覆 さ れ た 車 が な し 、 根 か ら 抜 き 出さ れ た 樹 が な し 、 海 噛 の 原 
因 に よっ て 転覆 し た 電車 以外 に 、 脱 線 し た 電車 は あり ませ ん 。 道路 の 損害 は 5.0 レ ベル の 物 で す 。 海路 地域 以 
外 、 一 つ だ け の 結構 的 損害 し た ビル と 木製 の 住宅 が あり ませ ん 。 た だ 、 仙 台 で 、 地 震 が 食品 店 と キッ チン を 乱 
雑 に し まし た 。 

地震 は 簡単 に 破れ る 嘘 で す 。 民衆 の 信任 を 破っ た 嘘 で す 。CIA は 百 万 人 以上 を 養っ て いる の は 、 嘘 つけ の た め 
で す 。 も し 、9.0 地 堪 が 真実 だ と し て も 、 謀 源 か ら 1600 キ ロ 以 内 の 地域 は 既に 廃 壇 と な り ま し た 。 























Richter magnitude scale 


From Wikipedia, the free encyclopedia 


The Richter magnitude scale (often shortened to Richter scale) was developed to assiqn a sindle 
number to quantify the energy released during an earthquake. 


The scale is a base-10 Iogarithmic scale. The magnitude is defined as the logarithm of the ratio of the 
amplitude of waves measured by a seismoqraph to an arbitrary small amplitude. An earthquake that 
measures 5.0 on the Richter scale has a shaking amplitude 10 times larger than one that measures 4.0, 
and corresponds to a 31.6 times larger release of energy. 


Since the mid-20th century, the use of the Richter magnitude scale has largely been supplanted by the 
moment magnltude scale (MMS) In many countries. However, the Richter scale is still widely used In 
Russia and other CIS countries. Earthquake measurements under the moment magnitude scale in the 
United States 一 3.5 and up, on the MMS scale 一 are still usually erroneously referred to as being quoted on 
the Richter scaie by the general public, as well as the media, due to their familiarity with the Richter 
scale as opposed to the MMS. 


people in the affected area. Slightiy felt outside. Generaily causes none to |10.000 to 15,000 per 
minimal damage. Moderate to significant damage Very unlikely. Some | year 
objects may fall off shelves or be knocked over. 


4.0-4.9 Light iV to VI 


Can cause damaqe of varying severity to poorly constructed buildings. At 
5.0-5.9 Moderate VI to VI most, none to slight damage to all other Duildings. FeIt by everyone. 
Casualties range from none to a few. 


1.000 to 1.500 per 
Year 


Damage to a moderate number of well Duilt structures in populated areas. 
Earthquake-resistant structures survive with slight to moderate damade. 
Pooriy-desiqgned structures receive moderate to severe damage. Felt in 
wider areas: up to hundreds of miles/kilometers from the epicenter. 
Damage can be caused far from the epicenter. Strong to violent shaking in 
epicerntral area. Death toll ranges from none to 25,000. 


6.0-6.9 Strond Vil to X 100 to 150 per year 


Causes damage to most buildings, some to partially or completely 
Collapse or receive severe damaqe. Well-desiqgned structures are likely to 
recelve damage. Felt across qreat distances with major damage mostly 
limited to 250 km from epicenter. Death toll ranges from none to 250,.000. 


7.0-7.9 Major 10 to 20 per year 


Major damage to buildings, structures Iikely to be destroyed. Will cause 

moderate to heavy damage to sturdy or earthquake-resistant buildings. 

Damadgind in large areas up to 500 kilometers from epicenter, some | One Der year 
structures totally destroyed. Felt in extremely Iarge regions. Death toll 

Great ranges from 1,000 to 1 million. 


|VIll or 


8.0-8.9 
greater17 


ー ニ ニニ = ニニ ニニ ーー ニニ ニニ ニニ ニー ニー Near Or at total destruction - severe damade or collapse to all Duildind5s. 
Why then was there only 9 P 3 


9.0 and tsunami dam age, when Heavy damage and shaking extends to distant locations overa thousand |One per 10 to 50 
greater Sendai was 50 KM from Kilometers from epicenter. Perrnanent changes in qround toODography. Years 
epicenter? Obviously Death toll usually over 50,000. 
the quake was sm all, 


and the tsunami nuclear BI 
(gaseg on U.S. Geological Survey documents. } 


6.9 の 締 戸 の 地震 を 者 る と 、 も し 、9.0 の 地震 が 真実 だ と し て も 、 全 日 本 が 廃 壇 と な り ま す 。 実 に は 、 海 路地 域 
以外 の 地震 地域 は 、 倒 れ た 大 型 の ビル が 無し 、 倒 れ た 橋 が な し 、 結 構 が 損害 され た 木製 の 住宅 が あり ませ ん 。 
も し 、 地震 直接 に 損害 され た 建物 な どの 写真 が あれ ば 、 私 に 見 せ て いた だ きま す 。 た だ ひと つの 倒れ た 建物 は 
本 の 岩 源 で ある MYG004 観 察 所 の 所 に ある 記 征 避難 所 で す 。 








此 の 監 神 カメ ラ か ら の 影像 を 見 っ て くだ さい 。 数 の 質問 が 産ま きれ ます 。 何故 誰 で も 避難 し よう と し て いな い の ? 
な ぜ 車 が 静か に 駐車 場 に ある の か ? な ぜ 警 告 が な か っ た の か ? な ぜ 海 中 の 警告 サイ レン が 海路 が 到着 し た 時 
に 鳴り まし た か ? 政府 と 民衆 は 海 嘱 を 期待 し て いな か っ た と は 、 説 明 で きま すか ? 質問 : な ぜ 道 路 に は 、 海 路 
か ら 避 難 す る 民衆 の 栓 が いな か っ た か ? 政府 と 民衆 は 海 嘱 を 期待 し て いな か っ た と 、 説 明 で きま すか ? 海路 の 
警告 サイ レン が 鳴る 時 は 、 海 嘱 が 到着 前 の 40 分 で は な く 、 海 路 が 到着 後 で す 。 も し 、 付 近 の 海洋 に 巨大 の 地震 
が あれ ば 、 海 路 が 到着 の 前 に 、 民 衆 が 警告 され た の は 、 普 通 で は な いで し ょ うか ? よく 見 ろ 、 駐 車場 に は 、 車 
が 静か に 駐留 し て いま す 。 人々 は 仕事 を 続け て いま す 。 誰 で も 逃げ る 行動 が あり ませ ん 。 人々 は 待ち 伏せ され 
まし た た だ. より 








今 、 真 相 を 話し ます 。 此 の 偽 の 9.0 地 震 は 、 た だ 海路 お 起こ し た 核 攻 撃 を 隠蔽 する 道具 で す 。 日 本 は 、 核 攻撃 を 
受け まし た 。 核 爆弾 は 日 本 の 領海 の トレ ンチ に 配置 され 、 爆 発 さ せま し た (地震 の サイ ン が な か っ た )。 日 本 は 、 
イラ ン を 助け て 、 ウ ラン を 濃縮 し て あげ まし た 。 し か も 、 日 本 政府 は 、 破 産 寸前 の 状態 を 無 庁 し 、 大 手 銀行 の 不 
良 債 権 を 助け まし た の 故 、 罰 され まし た 。 今 、 日 本 の 1 兆 ド ル は 礼品 と し て 、 貧 困 の 國 を 助け る と いう 偽 の 名 目 
で 、 世 界 銀行 に 預け られ まし た 。 外 の は 、 た だ の 事実 を 隠蔽 する 行動 で す 。 其 れ は 動か ぬ 事 実 で す 。 ビ デオ 中 の 
影像 に よる と 、 海 路 が 損害 殆ど な い の 街 と 市 を 潰し まし た 。 街 に は 、 人 々 は 未だ 仕事 を し て いま す 。 海 噛 は た だ 
権力 者 が 期待 し な か っ た 待ち 伏せ で す 。9.0 の 地震 が 真実 を 隠蔽 する た め に 、 作 られ た 嘘 で す 。 

地震 が 発生 し た 時 に は 、 人 々 が タイ プ し て いま し た 。 此 の 点 に つい て 、 我 々 が 聞い た 事 は 真実 で は な いと 負 断 
され ます 。9.0 の 地震 だ と 宣伝 され た 時 に は 、 私 は 、 三 つの 内 陸 の 岩 源 が ある と 測 明 し まし た 。 そ の 故 、 私 の 
心 の 中 に 、 地 震 に 関す る デー タ は 、 た だ 日 本 が 核 攻 撃 を 受け た と いう 真実 を 隠蔽 し た 道具 だ と 、 疑 問 が 産ま れ 
まし た 。 先ず 、 私 が 探し た の は 、 そ ん な 人 工 的 に 地震 を 起こ せる 可能 性 が ある の か と いう 証明 で す 。 日 本 と イ 
スラ エル は 、 核 兵器 を 試験 し て いる 、 或 い は い 、 イ スラ エル が 核兵器 を 密 載 し て 、 溶 岩 チ ュー ブ に 放置 し 、 爆 発 
させ 、 地 居 を 起こ し た と は 、 私 が 疑 て いま す 。 だ か ら 、 私 は 、 三 つの 展 源 の 近い 所 で 、 溶 央 チュ ー ブ 等 を 見 つ 
け て み ま し た 。 此 の 記事 が で きた 前 に 、 決 定 的 な 証 損 を 見 つけ 出す つも り が あり まし た 。 そ の けっ か 、 意 外 の 
証 損 が で まし た 。1997 年 、 国 防 総 長 Cohen 氏 は 、 一 軍事 報告 書 を 作り まし た 。 そ の 報告 書 は 、Cohen 氏 が 1997 
年 、 気 象 武器 が 存在 し て いる と 気象 武器 が 地 岩 と 火山 噴出 に 起こ ら せ る の は 可能 性 が ある ん だ と 、 認 識 し て い 
まし た 。 私 は た だ 注意 し て いな か っ た の で す 。 気象 改善 と いう の は 、 気 象 武器 の 氷山 の 一 角 に 過ぎ ませ ん 。 私 
は 、 長 い 間 に 、 気 象 武器 が 、 気 象 を 改変 し て 、 武 器 に する の だ と 認識 し て きま し た が 、 国 防 総 長 に 議論 する つ 
も り は あり ませ ん 。 た だ 、 エ ネル ギ 技 術 の 部 分 が 公衆 に 発表 され て いな か っ た の で す 。 気象 武器 と いう の は 、 
当然 エネ ル ギ の 消耗 量 が 巨大 電網 な ど 民 用 な エネ ル ギ 提 供 手 段 は 効か か なかい の だ と 思わ れ ま す 。 以下 の は 1997 
年 、Cohen 氏 が 気象 武器 対し て の 報告 で す 。 今 の 庁 線 で 者 っ て も 、 中 古 品 みた いな 物 で す 。 








Cohen 氏 は こう 言い まし た : 環境 テロ は 、 電 磁 の 巨大 の エン ネル ギ で 、 地 震 と 火山 の 噴出 に 起こ ら せ る の は で 
きる と 断言 し まし た 。 能力 と 無限 の 想像 力 を 持っ た 人 間 は いま す 。 頑 張っ て 、 國 の テロ を 紋 に する 行動 が 必要 
で す 。 其 れ は と て も 重要 で すか ら 。- Wiliam Cohen、 国 防 総 長 、1997 年 、 四 月 二 十 和 八 日 。 た だ 、Cohen 総 長 
が 言わ な か っ た の は 、 気 象 武器 の 実用 に する の は Darpa の よる も の 、 武 器 の 所 有 者 は 米国 だ ど と いう こと で す 。 


14 年 の 技術 の 飛 忠 的 な 発展 は 、 地 震 の 条件 が な い 地 域 で 、 地 震 を 起こ せる 武器 が で きた と は 、 当 然 だ と 思わ れ 
ます 。 


以下 の は 、 日 本 中 、 最 強 の 地震 信号 を 記録 し た 地震 記 象 で あり 、 偽 の 結果 が 出 た 前 の デー タ で す 。 地 震 が 起こ 
た 直ぐ 後 の 地震 記 象 で す 。 此 の 地震 記 象 に よる と 、 地 震 は 6.67 里 氏 (Richter scale) 度 だ と 証明 し まし た 。 仙台 
災 区 の 建築 が 結構 的 の 損害 な し 、 ビ デオ の 中 に 謀 動 が 低い ん だ と 、 側 面 で 証明 し まし た 。 


地 民 は 、 最 初 に は 、6.8 に 推定 され まし た 。 地 震 記 象 は 人 々 に 、 民 源 が 海中 で は な く 、 
し て いま す 。 上 に 記録 され た 日 付 は 、 完 成 し た 日 付 で す 。 


+ 5.63 
必 AALFZ。 


24 miles Ey 


た だ 、 震源 か ら 38.4 キロ 放 れ た MYGO11 は 、 測 定 し た 震度 は 
5.63. 数 字 が 8. 7 で ある は ず で す 。 1000 倍 以 上 の 威力 で す 。 
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MYG004 観 祭 所 か ら の 地 笠 記 象 で す 。 そ の 観察 所 は 、 最 も 強い 地震 デー タ を 観測 し まし た 。 


内 陸 部 に ある と 、 証 明 


日 本 に は 、 地 震 を 観測 
し た 組織 の 数 が 多い ん 
で す の で 、 色 々 の 組織 
の 観測 デー タ を 総合 し 
て 、 一 つの 全面 的 な レ 
ポー ト に する の は 、 慣 
例 で す 。 然 も 、 そ の 総 
合 仕事 は 、 数 日 が 掛り 
まし た 。 ト ッ プ の リン 
ク は 総合 し た 後 の 報告 
書 で す (3 月 15 日 )。 此 の 
報告 書 に は 、 一 つの 不 
自然 な 所 が あり ます 、 
誰 で も 其 の 原因 を 知 て 
いま せん 。 た だ ー つ の 
事実 は 無 定 できない の 
で す 。 総合 表 の 地震 記 
象 に は 、 記 録 さ れ た 日 
期 と 時 間 が あり ます の 
で 、 其 れ は 、 下 の 地震 
記 象 に 一 致す る の で 
す 。 
地震 は 6.8 か ら 始 め 、 後 
は 7.9、 後 は 8.4、 後 は 
8.8、 最 後 9.0 に な り ま 
し た 。 謀 源 は 海中 に 移 
され まし た 。 今 、 実 の 
地震 が 9.1 で ある 事 、 あ 
る 人 が こう 言い ます 。 
な ぜ な ら 、MYGO011 観 
察 結 果 が 1070 か ら 
1200 に な り ま し た 。 そ 
れ は 海路 の 影響 に よる 
も の で す 、 地 震 の デー 
タ で は な い の で す 。 





地震 の 測定 は 、 其 の 数 字 に 表示 きれ ます 。 
MYG004 は MYGO11 より 小さな 程度 に 見 ぇ 
ます が 、 実 に は 、 測 定 し た デー タ は 巨大 な 
物 で す 。 こ の 表 の 鋭い スパ イク は 、MYG0O04 
は 震源 に 近い 所 だ と 表明 し て いま す 。 























結果 の 遺漏 は 、 各 観察 所 は 第 一 目 の 地震 を 
発見 する の は 、 難 し いこ と に し まし た 、 た 
だ 、MYG013 は 例外 で す 。MYG013 は 有力 
な 震動 を 見 つけ まし た 、 此 は スパ イク が あ 
り ま す 。 た だ 、 こ れ よ り 、MYG004 は 強い 
震動 を 見 つけ まし た 。 














同時 に 、 三 っ の 地震 が 見 つか り ま し た 。 
IBR003 は 、 北 部 の 地震 は 、 自 然 地震 の 特 点 : 
殆ど あり ませ ん 。 





其 れ は 側面 で 、 北 部 の 地震 信号 は 、 別 の 事 
件 だ と 証明 し まし た 。 そ の 地震 記 象 は 、 地 『 呈 
震 が 自然 的 に 発生 し た も の で は な い の だ と 
証明 し まし た 。 も し 、 自 然 地 震 を なら 、 記 象 
が 同じ の パタ ー ン が ある は ず で すか ら 。 











此 の 図 は 証拠 で す 、 正 式 の 宣 埋 よる と 、 日 
本 の 大 陸 に 離れ て いる と い う 偽 の 震源 に 、 
最も 近い 所 に あぁ 








る MYGO11 は 、 其 の デー タ が 一 番 強 い 物 は 
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( 此 の 写真 は 、2011 年 三 月 20 日 まで 、 存 在 し て いま し た ょ た 。 普通 の メデ ィ ア は 、 此 の サイ ト 以 外 に 、 其 の 
| 写真 を 発表 し て いま せん で し た 。 た だ 、 私 は 現実 に 発生 し た 事実 を 発表 し た の 故 ? 其 の 真実 の た め に 、 
' 私 は 、 既 に 人 生 を 失わ れ て し まっ た 、 ビ ジネス を 失わ れ て し また 。 刑 務 所 に 投入 きれ た の は 二 回 。 国 





際 の 権力 者 は 、 そ の 記事 を 見 た く を いん で す 。 イ スラ エル が 日 





本 を 攻撃 し た の は 、 二 っ の 原因 が あり ます 、 


ー つ は 、 日 本 の 文化 、 二 っ は 、 日 本 が な イスラエル の 敵 イ ラン を 助け まし た 。 


Provided by ]imstonefreelance.com, distribute freely. 





9.1 の 地震 は 、 そ ん な 大 き な 海 路 
を 説明 で きた も の で す 。 ベ デ オ を 
よく 見 っ て 下さ い 。 海路 が 到着 前 
に 、 建 築 等 の 損害 が り ま し た か ? 
その 程度 の 地震 が 、 地 面 を 全部 


潰し た 


9.0 の 地震 
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9.0 に 地震 の 恐 さき を 理解 する の は 、 一 つの 問題 が あり ます 。 指数 関数 の 表 は 地震 の エ 
ネル ギー の レベ ル を 表示 で き な い の 事 で す 。 私 は も う 一 つの 表 を つく り ま し た 、 此 の 
表 は 9.0 の 地震 の エネ ルギー の 恐 さ を 表示 で きま す 。 

民 表 は 9.0 地 震 の 恐 さ を 認識 で き な い と いう こと は 、 嘘 を つけ た エリ ー ト に と っ て 、 
都合 が いい 事 で す 。 事実 に は 、9.0 の 地震 が 起こ た ら 、 海 噛 が 到着 する 前 に 、 全 日 本 
の 建物 が 地震 の 農 動 で 倒さ れ ま し た 。 

火 に は 、 私 は 此 の 「 創 造 的 な 記事 」 を 宣言 いた し ます 。 此 は 実在 し た 地震 記 象 含め 、 
色々 な 証拠 に 根拠 と し て 、 合 理 的 な 説明 で す 。 


私 は 日 本 が 核 脅 迫 の 人 質 と し て 、 や られ た と いう こと 、 信 じ る て いま す 。 

1. 日 本 は 、 イ スラ エル の 最大 の 敵 イ ラン を 助け て 、 ウ ラン の 濃縮 を し て 挙げ まし た 。 
然 も 、 一 兆 円 の 資金 を 由 し て 、 破 産 寸前 の 世界 銀行 を 助け る 問題 に 、 日 本 は 譜 迫 
され まし た 。 結局 、 日 本 は 此 の 無理 な 要求 を 拒否 し まし た 。 此 れ は 、 日 本 が 地震 
武器 に や られ て 、 研 島原 子 力 発電 所 は 被爆 し た 原因 だ と 、 私 は 信じ て お り ま す 。 
イス ラ エ ル 人 は 、 日 本 を 制御 で き て 、 も し 、 反 抗 す れ ば 、 巨 大 の 災難 を 受け る と 、 
先進 の 技術 と 強い 暴行 で 、 日 本 に 深 切 に 通告 し まし た 。 だ か ら 、 数 日 ご 、 日 本 は 
突然 、 世 界 の 貧困 國 を 助け る た め に 、 世 界 銀 行 に 注 資 する と 、 宣言 し まし た 。 此 
の 行為 は 、 日 本 の 未来 の 経済 を 潰す 自殺 的 な 行動 で す 。 

2. イス ラ エ ル は 、 速 や か に 、 数 の 偽 の セキ ュ リ ティ 会 往 を 作っ て 、 一 つの 会 十 は 日 
本 の 原子 力 発電 所 と の 協力 契約 を 締結 する の は 成功 で し た 。 

3. 4 か 月 ご 、Dimona Dozen が 出 ま し た 。 日 本 の 原子 力 発電 所 の 契約 の 原因 で 、 発 電 
所 の 全 地 域 に 進出 は 殆ど 無制限 で し た 。 その 機会 を 利用 し て 、 コ ンピュータ ー の 
ウイ ルス を 植え 付け まし た 。 此 の ウイ ルス は 、 発 電 所 の デー タ を 得 て 、 系 統 の 制 
御 で きま す 。 然 も 、 隠 蔽 され た 小型 核 爆弾 を 持た マメ ラ と 発電 所 全部 を 観察 で き 
る カメ ラ を 設置 し まし た (イス ラ エ ル 人 は 、 系 統 と の 障 繋 装置 が あっ た と 、 承 認 し 
た と いう の は 、 此 の 記事 の 後 の 部 分 で す )。Stuxnet と 桜 爆弾 を 設置 し た 後 

4. 日 本 の 領海 の トレ ンチ に は 、 既 に 、 一 つの 海路 を 起こ せる 爆弾 が 設置 され ,VLF( 超 
低 頻 率 ) 通信 で 、 爆 弾 を 爆発 させ る の は で きた と いう 状態 に 、 イ スラ エル 人 は 、 
日 本 の 自然 発生 の 地震 を 待っ て きま し た 。 あ の 日 、 日 本 の 6.67 の 地震 が 起こ た 
時 、 イ スラ エル 人 は 、 其 の 爆弾 に 爆発 させ まし た (新しい の 証拠 が 、 此 の 地震 が 非 
自然 の 物 だ と 、 証 明 し まし た )。 























海路 が 到着 し た 時 、 植 え 付 けた ウイ ルス を 発動 し て 、 発 電 所 の 一 切 の 活動 を コン 

トロ ー ル し て 、 電 源 を 切っ て 、 日 本 人 の 緊 妨 操作 を 妨 則 し て 、 其 の 発電 所 を 究め て 混 

乱 に 落ち 込ま せる の は 、 イ スラ エル 人 が や っ た 事 で し た 。 日 本 操作 人 員 は 、 攻 撃 さ れ 

て いる の は 、 全 然 気 づい て いま せん で し た 。 発電 所 の 一 切 物 は 、 突 然 、 不 正常 に な り 

まだ 

5. イス ラ エ ル の 総理 は 、 直 接 に 日 本 の 総理 大 臣 に 電話 を か け て 、 海 中 が 我々 が や っ 
た 事 だ と 通告 し まし た 。 貴方 は イラ ン 人 を 助け て いる 、 従 っ て 、 我 々 は 此 の 手段 
で 、 君 た ち 日 本 人 を 報復 し た の だ 、 爆 発し た 海路 爆弾 以外 に 、 も う 五 つの 爆弾 が 
日 本 の 近海 に 設置 され て いる 、 此 の 地震 は 9.0 だ と 、 日 本 の 国民 に 通告 し て くだ 
さい 、 貴 方 の 安全 と 名 誉 の た め に 。 も し 、 我 々 の 指示 に 逆らっ た ら 、 外 の 爆弾 を 
爆発 させ る 、 君 た ちの 国民 は 、 以 後 、 原 子 力 か ら 離れ ろ と 政府 に 要求 する 、 そ し 
て 、 日 本 は イラ ン を 助け る 能力 が な く な る 、 今 回 訪 島 の 事件 は 、 自 分 で 、 真 相 を 
隠蔽 する 方 法 を 考え っ て 、 イ スラ エル 人 は こう いっ た 話 を 日 本 政府 に 通告 し まし 
た 。 

6. イス ラ エ ル 人 は 、 ヴ ィ ル ス で 、 原 子 炉 コ ント ロー ル 系 統 の 障 繋 に 通じ て 、 全 部 の 
バル ブ 絞 めし て 、 原 子 炉 に 自身 融 化 させ まし た 。 その 時 に は 、 ヴ ィ ル ス が また 系 
統 を コン トロ ー ル し て 、 偽 の 正常 の 数 字 を 示し て 、 操 作 員 そ 騙 し た の で す 。 此 の 
破壊 を 完成 させ た 上 、 彼 ら は 、 巨 大 の カメ ラ に 隠蔽 し た 小型 核 爆弾 に 爆発 させ ま 
し : た も 
此 の 結論 の 詳細 は 、 今 まで 、 完 成 し て いま せん が 、 私 は 此 の 結論 を 出し た 根拠 が 














ある ます 。 


1. 私 は 本 物 の 地震 記 象 が あり ます 。 此 の 地震 記 象 は 、 実 在 に 発生 し た 地震 は た だ 6.8 だ と 証明 し まし た (推定 
し た 岩 源 が 少し 強い 岩 動 が あり ます の で 、 此 の 数 字 が 少し 高く に な る か めし れ な い )。 そ ん な レベ ル の 地震 
は 上 且 本 入 の 注意 を 起こ し て で て 、 パ ニッ メ ク を 起こ さ な い よう な 地 居 で し た 。 

2. 世界 中 、 い ろ い ろ な 証 損 が 、Stuxnet は イス ラ エ ル 人 作っ た ヴィ ルス だ と 、 証 明 し まし た 。 

3. 日 本 は イラ ン の ウラ ン 濃 縮 を 支援 し まし た 。 ま た 、 世 界 銀 行 の 不良 債権 を 支援 活動 を 拒否 し まし た 。 イ ス 
ラ エ ル に は 、 イ ラン の 原子 炉 を 潰す の が 、 自 分 の 目標 だ と 記録 が あり ます 。 も う や っ た か も し れ ま せん 。 
日 本 は 、 イ ラン の 核 活動 を 支援 し た 故 、 イ スラ エル の 敵 に な っ て 、 ま た 、 世 界 銀行 の 注 資 を 拒否 し 、 必 ず 
米 國 の 不満 を 起こ し まし た 。 経済 の 打撃 を 己 え よう と し た イス ラ エ ル は 努力 し て いま し た 。 よ く 注 意 し て 
くだ さい 、 地 震 が 発生 し た 前 に 、 日 本 の 経済 が 金 の 物 だ と 評論 され まし た が 、 今 は 、 日 本 の 経済 は 悪く 
な っ て いる と 、 世 間 で は こう 評論 し て いま す 。 日 本 の 世界 クラ ス の 製造 能力 は 、 地 震 に 潰さ れ な か っ た の 


に 、 な ぜ そ ん な 評論 が 出 て いる の で すか ? な ぜ な ら 、 日 本 は 自分 自身 の 経済 が 悪い 状態 に いる に 拘ら ず 、 





巨大 の 資金 を 出し て 、 貧 困 の 


回 


を 助け る と いう 名 目 に し て いる の で す 。 











4. 正式 の 記録 に に よる と 、 一 つの イス ラ エ ル チ ー ム は 、 訪 島 の 原子 力 発 電 所 と 契約 を 締結 し て 、 無 制限 の 活動 
権限 を 持っ て いま し た 。 後 で 、 其 の 原子 力 発電 所 は 爆発 し まし た 。 こ の イス ラ エ ル の チー ム 、 其 の 以前 、 





イス ラ エ ル 以 外 の 


中 


こ は 、 仕 事 し た 経験 が あり ませ ん で し た 。 











5. 原子 妨 4 は も う 既 に 非 活動 化 さ れ 、 装置 が 分 解 さ れ ま し た 。 爆発 する 可能 性 が 殊 ど あり ませ ん で し た 。 其 の 
非 活動 の 状態 に 、 何 が 起こ る すべ きか ? 燃 料 の プー ル は 既に 溶化 し て 、 最 悪 の 場合 に は 、 蒸 気 が パ イプ か ら 
抜き 出し て 、 周 辺 の 容器 を 汚染 し た と いう 事 で し た 。 爆発 な ど 、 其 の 以上 の 損害 は 出る 事 は 不可 能 で す 


訪 島 の 原子 志 4 は 、911 の 時 の ビル 7 で す 。 な ぜ 、1.22 メ ー ト ル 厚 さ を 持っ た 外 容器 と 其 の 以上 の 内 部 容器 








巨大 な 爆発 の 衝撃 波 に 飛ば され まし た 。 原子 炉 4 が 倒れ る 危険 が ある と 報道 され て いま す 、 な ぜ で すか ? 





6. 日 本 の 政府 部 門 は 、 科 学 的 に 証明 され た の 故 、 地 震 は 9.0 だ と 宣言 続け て いま す 。 な ぜ で すか ? 外 の 地震 爆 
弾 が ある 故 、 日 本 は イス ラ エ ル に 益 迫 され て いる と 、 私 は 信じ て いま す 。 なぜなら 、 も し 、 日 本 が イス ラ 























エル の 指示 に 従わ な か っ た 時 に 、 或 い は 、 真 実 を 外 に リー ク し た 場合 に は 、 イ スラ エル が その 以上 の 打撃 
を 、 地 震 爆 弾 で 、 日 本 に 与え て 、 全 部 の 日 本 の 海岸 都市 は 廃 壇 に な が る と いう 情況 は 、 不 可能 で は な い の だ 
と 思い ます 。 


そん な 巨大 な 地震 が 日 本 の 近海 の トレ ンチ に 発生 し た 後 、 直 接 に 厳重 の 損害 を 与え て いま せん で し た 。 性 度 核 爆 
弾 の 爆発 の 隠蔽 する 名 目 に な り ま し た 。 


も し 、 原 子 爆弾 は 日 本 の 近海 の トレ ンチ に 起爆 され た ら 、 水 面 下 に は 、6 キ ロ 高 さ 、12 キ ロ 定 さ を 持 っ た 水 ド 
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ー ム を 起こ し ます 。 地 震 的 な 海 噛 に 似 っ て いる 海 噛 を 作れ る の で す 。 実 に は 、 選 源 に 近い 所 の 仙台 が 甚大 な 損 





害 出 な か っ た と は 、 此 の 地震 が 人 工 核 爆弾 で 起こ し た の 物 だ と 証明 し まし た 。 





























地震 の 後 、 米 国 の 国内 安全 部 門 は 、 如 何 し て 、Stuxnet み た いな 原子 力 装置 に た いし て の ヴィ ルス を 防 響 する 














と 、 会 議 が 召集 され まし た 。 米国 の Siemens SCADA 系 統 は 、Stuxnet に 抵抗 で きま すか ? 既 に 、 日 本 は 不用 心 


の 犠牲 者 と な り ま し た 。 こ ん な 会 議 が 秘密 で 召集 され る は ず だ っ た と 思い ます が 、Stuxnet の 開発 者 は 、 外 の 








に 対し て 、 攻 撃 す る 可能 性 が ある と 認定 され まし た 。 此 の 記事 の 開始 部 分 を 重富 し て 、 後 の TakeDownCon 
と いう 部 分 を も っ と 重富 し 、 こ れ は 人 々 の 自身 に 関す る 重大 な 事 と 、 認 識 し て 下さ い 。 
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11 時 間 ご . TakeDownCon に は NSS の 研究 員 の 演説 は キネ キャン セル ミ され まし た 
内 安全 部 門 と Siemens が 抗議 で 、 研 究 員 が 演説 は キ を ペン セル し まし た 。 


NSS 研 究 中 心 の Dillon Beresford 氏 は 、TakeDownCon 会 議 の 中 に 、 演説 が 手配 が あり ます が 、 国 
内 安全 部 門 と Siemens と 交流 し て 、 世 界 と 人 間 の 安全 に 影響 が ある と 、 彼 ら の 心配 を 承知 、 演説 
は キン セル する 事 に な り ま し た 。NSS の CEO.Rickv Mov 氏 は 、 世 界 と 人 間 の 安全 を 保護 する 
の は 、Dillon き ん の 仕事 だ 、 彼 は その た め に 、 努 力 し て きた の は 、 よ く < 分 か つて お る と 、 宣 斉 

まし た 。 
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r 角 面 の 影響 が あり ます 。 宇 子 衣 


革 


[ 算 機 系 統 の 機能 
員 人 情報 の 漏洩 、 人 金融 デー タ の 流失 を ど 、 上 厳重 な 
電子 系 統 の 層 点 を 利用 き れれ ば 、 デー タ が 遠 距離 で 操 ら 
され 人 間 の 性 命 安全 と 環境 に 迄 、 其 大 を 影響 を 与 ぇ 


























ュ コンピュー ター の 選 点 を 利用 する 
不能 、 生 産 力 の 低下 、 デ ー タ の 損 
結果 が あり ます 。 其 れん だけ で は な 
れ て 、 流 失 し て 、 悪 意 に コン トロ 
る 可能 性 が 大 きく に を な り ま す 。 
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人 間 と 世界 の 安全 を 考え て 、 人 解決 方 法 が 開発 きれ た 後 で 、 コ ンピュータ ー の 員 点 に つい て の 発 
埋 を 許す の は 、EC-Council の 原則 で す 。 そ ん を な 細か い 迄 注意 し て きた 組織 は 、EC-Council だ け 
で す 。EC-Council の CEO,Jay Bavisi 氏 は 、 こ う 斉 いじ まし た 。EC- Council は 、 TakeDownCon の 組 


織 者 で す 。 


ICS の 静 点 の 研究 は 、 国 々 の サイ バー 安全 と の 関係 が あり ます 、 其 れ は まだ 始ま り 
要 性 を 無 可 で き を いも の で す 。 今 、ICS の 空間 に は 、 少 し 弱点 が あっ て 、 普 通 の 電 
域 に は 、 数 百 の 弱点 が あり ます 。 


Leonard Chin 氏 、TakeDownCon 会 議 の 会 長 で す 。 彼 は 、Dillon 氏 の 欠席 は 、 到 ぐ 参 加 者 に 宣告 
CO 科 定 お とき に た DONS 0P に の の まし た と 思い ます 、 此 の 十 月 の 
Hacker Halted 会 議 で 、 彼 を 誘っ て 、 参 加 し て いた だ きま す と 宣 埋 し まし た 。 


NSS 試 験 宝 に っ い て 
NSS は 独立 の 組織 で す 。 色々 の 系 統 の 安全 性 の 評価 、 テ スト を な どの 償 域 に 働い で いひ る の で す 。 
NSS の 専門 人 材 は 、 安 全 に 関す る 業界 に 仕事 し て ぃ る 専門 か に 、 客 観 の デー タ を 提供 し て 、 安 
全 に 関す る 製品 の 開発 に 意見 を 提供 し ます 。 彼ら は 、 第 一 の 安全 スト の 標準 を 発表 し た の は 、 
1999 年 で す 。NSS は 系 続 の 侵入 を 阻止 し 、 フ ファイアウォール の 路 点 を 見 つけ る 仕事 を し て いる 
の で す 。 NSS の テス ト は 、 世 界 の 最強 の サイ バー 攻撃 と 思わ れ ま す 。NSS は 
Calsbad.california,Austin に 事務 所 が あり ます 。 

www.nsslabs.com 
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TakeDownCon に つい て 


















































TakeDownCon は 2011 年 み ら 、EC-Council 組 織 し た 会 議 で す 。 其 の 会 議 は 、 サ イ バ ー 安 全 の 為 に 、 
色々 な 活動 を し て いる の で す 、 会 員 の 訓練 、 専門 家 の 演説 等 手段 で 、 サ イ バ ー 安 全 の 技術 と 開 

発 に 必要 と され る 知識 を 参加 者 に 与え る と は 、 此 の 会 議 の 目的 で す 。 此 の 会 議 よ は 、 人 々 の 安全 
意識 を 強化 する の は 、 大 事 だ と 主張 し ます 。 








in 





EC-Council に つい て 

Internet Council of E-Commerce Consultants(EC-Council) は 会 
挟 え る の で す 。 演説 を どの 手段 で 、 凡 ゆる の 訓練 を 参加 し た 会 員 に 編 える 、 ハ ッ キ ング 等 の サ 
ィ バ ーー 安全 性 を 協 感 する 手段 を 防ぐ 技術 の 開発 に は 、 努 力 し て いま す 。 組織 は 、 創 立 き され た あぁ あ 
と 色々 な 雷 子 計算 機 安全 保護 の 標準 を つく り ま し た 。EOC-Council レ し た に は 、EC-Council 大 学 が 
あり ます 、 し か も 、 も う 一 つの 会 議 、Hacker Halted 組 織 し て いま す 。EC-Council 本 社 は New 
Mexico の Albuauerdue に あり ます 、 も っ と 情報 が 欲し いん な ら 、 サ イト を ご 覧 下 き い 。 
www.eccouncil.org 




















ミ 員 制 の 組織 で す 。 会 員 に 許可 を 
( 






































10 月 の Hacker Halted 会 議 が 開催 き れる 時 に 
ぎ て いな く て も る 、 


体 に と っ て と て る も 素晴らし い 玩 











uy 


今 は ゴ 





別 の 出版 機関 は この 情報 を 手 に 入れ た が 、 
責任 が イス ラ エ ル に な いと 彼ら は 世論 を 変 
を 偽 の 正 儀 の 作戦 の 道具 と し て 使っ て 、 

まり 、 こ の 方 法 を 通じ て 、 
スラ エル が 彼ら の 赤ちゃん で す よ 、 忘 れ な 





























ぐ 2 で - ぐ で だ: さい 





どう も 、Rod き ん 、Vermont 人 は 、 人 が 宣 音 し た こと を 、 よ く < 疑わ を な いと は 、 不 運 
だ と お も いま す 。Vermont Yankee 発 電 所 に 働い て いる 我々 Arnie Gundersen と 彼 の 
誇張 よく 知 て いる ん だ 、 演 説 家 と 政治 家 み た いな 者 だ よ 。 エ ンジ ニア と 原子 力 の 
知識 は 全然 持っ て いな い 、 悲 観 的 な 論説 を 習慣 的 に 、 真 実 と し て 承 け 入れ て いる 
ん だ 。 自 分 は Fairewinds Association の チー フェ ンジ ニア 7 だ と 育 い 続け て いる の 
だ 。 彼 は 、 こ 、 あ ぁ あの 会 社 の 唯一 ひ の の エン ジニ ア 7 だ と 言わ な いん で す 。 名 准 感 
を 持つ っ た イン ジニ ア は 、 認 め ら れ た 報告 書 が で き な い 限り 、 私 は チー フエ ンジ ニ 
ァ だ と 吉 わ を いひ の で す 。 彼 の 最新 の 宜 電 は 、Vermont Yankee の 分 像 作業 で 、 地 下 
水 を 不正 常に した と いう の で す 。 調査 に よる と 、 地 下水 が 無事 だ と 、 認 め ら れ て 


いる 

















じ つ っ ( 

















き や い け な を な いこ と に を な っ た 事 、 次 の 争訟 に 敗 


* い よう 【 





、 彼 が NES の 仕事 を 辞め な 
事 、 い っ きい に 、 人 々 に 話さ な に し て きま し た 。 
燃料 を Vermont Yankee に 売り 、 燃 料 の 品質 の 問題 が あっ て 、 使 用 不 
す 。 彼 の 履歴 書 腹 る と 、 20 彼 が 何 ち も デザ イン し た 事 が な い 
\ は する RG 実に は 、 実 用 が な い 仕 
。 愉 度 、 彼 が 実用 の 仕事 経験 が な な いと 証明 し た の だ 。 彼 の 得意 の 技 は 

で 、 自 分 が 核 工程 の エモ エンジニア だ と 宣 埋 し て 、 
彼 み た いな 、 核 を 反対 する 態度 を 持っ た 核 エ ンジ ニア は 、 
の 稼ぎ は いい ん だ 。 








い 物 は 



















































































、 疲 所 
す AM える の だ 
な ん だ 2? 彼 


時 給 300 ド ル っ で Comprehensive Reliability Assessment に 働 
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いっ た し 











いて いた の だ 。 時給 180 ド ル で 、 法 律 事務 に ふ 充 分 の 専門 知識 を 提供 し て いる の 
だ 。 彼 は エン ジニ テ ァ じ ゃ な い 、 彼 の 行為 は キン ジニ アァ が すべ き 物 じゃ な いん だ 。 
私 ほ は PE と し て 、1984 年 か ら 、 働 いて きた 。30 年 間 、7 の RR し て 
きた ん だ 。 デ ザイ ン の 経験 は 、 誰 より 多い ん で す (Arnie は NES に 辞職 し た 前 に 、20 


年 の 経験 と 70 の 発電 所 に 仕事 し て いる と 、 た の だ ) 。 誇張 を 人 だ 。 























ーー ーー 
宣言 し 





























致 の 点 を 見 っ 
た と き に 


中 に 、 不 
資格 を 


これ を 発表 し た あと 、 私 は Gundersen き ん の 経験 の 紹介 
け 出 し まし た 。 彼 は Diablo Canyon Safety Commitee の 会 員 
は 、 経験 に 関 + る 、 以 下 の 陳 述 を 出し まし た 。 














請 し 














1970F #5、 Arnold Gundersen FI OFFIRNELT, ThreeMile Island, USNRC 
4SLB, 7ezo77 多 圧 大 金 Vestern Atlas Nuclear 凶 訟 、 淡 参 評 府 原 チカ 交信 会議 、 
Peach BottomR FE 富 記 学 訟 、&c、 チ テコ 参 謗 府 原 デカ 会 計 人 等 に 多加 ん きま と た 。 











氏 以 上 の 経験 を 検査 し て お きま し た 

に 原子力 テ ンジ ニテ の 学士 0 
て いな か っ た 学生 で し た 。 裁 剃 官 

っ た 、 或 いじ は 、 i 
マス の 概念 が あり ませ ん で し た 。 


。 彼 の 履歴 書 に よる と 、Gundersen き ん は 、RPI 

は 1971 年 と は 、 彼 は 1970 年 に は 、 卒 業 し 
、 専 門 家 は 何だ と 麟 ら を な か っ た と 知 て いな か 
門 か の 選択 標準 が 低い 、 或 い は は 、 彼 は 




















クリ ス 


人 が 「 即 発 臣 界 ] を 証明 する た め に 、 自 分 の 学歴 証 を 最強 の 部 分 と し て 持ち 出 





この 災難 的 な 夏 が 過 
Stuxnet EN * ン セル され る と 、 私 は そう 思い ます 。Stuxnet は 
具 も の で 、 手 放し て は いけ ませ ん か ら 。 怪し いら こ 


ミ の よう に 捨て て いま す 。 の 
えよ うと し て いい ます 。 そ うす る と 、 後 で 、 取 材 を 取り 戻し 、 報 道 
ィ ン タ ーネット 自由 を 壊す こと が で きま す 。 
災害 発生 時 に 、 嘘 で 1 イスラエル の 名 を 全部 の 丘 難 か ら 救出 する あこ と が で きま す 。 イ 
此 の 点 は 今 迄 聞い た こと も な いこ と で す よ 。 


< くく 災害 が 過 
と が 起こ る か も し れ ま せん 。 


ぎ き て し まう と 私 が 心配 し て いる 。 























明らか に ,Stuxnet みた いな 攻撃 
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これ は 本 の 目的 で す 。 つ っ 














即発 臨界 に つい て Arnie Gundersen さん 
の 3 号機 の 爆発 に つい て の 「 即 発 臨 界 」 説 論 
が 出 た 時 に 、 あ まり 信用 きれ て いま せん で し 

。 最高 の 業績 は 教室 で 、 短 時 間 に 100 ワッ 
+ の 開放 型 水 タン ク を 操作 し た こと で す 。 次 
は 内 容 を より 面白 くす る た め ゅ め に 、 
Atomicinsights.com に 載せ た 、 別 の 楼 エ ンジ 
ニテ 観点 で す 。 


燃料 棒 は た だ 20% 濃 度 が あり ます 。20% 以 下 
の 濃度 が 普通 で す 。 そ し て 、 ゥ ラン 238 に 濃 
度 が 90% 以 上 に 達し 、 プ ルト ニウム に は 濃 
US 
NE 、「 即発 臨界 」 

















ン 











は 不可 能 人 PMP 
ある 美人 で 黒 発 の た め に 材料 を お 互い に 
ぶつ か る よう に する 精密 を な トリ ガー は 、 必 要 
で す 。100% 純 度 の 原材料 が お 互い に 高速 で 











ぶつ か っ て も 、 も し 正確 の 遣り 方 が を けれ 
ば 、 核 は た だ パチ パチ と 音 を 作っ て 、 
に な り 、 爆 発 に は な り ま せん 。 

















バラ バラ 





原発 に は この よう を な 爆発 を する こと は 難し い 。 
どう し て 、 人 々 は 核 爆発 の 過程 が 難し レ い と は よ ょ 
く 忘 れ ま すか 9? 即発 了 臨界 と いう 論点 は 、 時 間 を 
無駄 に する 時 に 、 好 い 物 語り だ と 思い ます 。 詳 
欺 師 と し て , 「 即 発 了 臨界] と いう 説 論 を 提出 す 
る の は 、 恥 ず か し の で す 。 そ れ 以 上 、 自 分 の 名 
前 を 、 此 の 説 論 と と も に 、 彼 方 此 方 で 宣伝 する 
の は 、 大 き な 男 気 が あ る ん で す よ 。 






























































爆発 を 追 夫 する た め に 、Dimona Dozen が 持ち 
込ん だ カメ ラ を 見 れ ば 責 ぐ 刻 り ます 。 も し ある 
HH せ ば 、 





あぁ の 陳述 に は 誇張 の 点 が いじ つっ ぱい が り ま し た 。 栽 羊 が MM 証 























人 と 専門 か と し て 、 一 つの 詳細 を 履歴 書 を 提供 する 必要 で この 人 が た だ 学歴 を 取得 する た め に 生 
eR A 提出 し た 歴 当 で す 、 まれ た 本 の 虫 だ と 分 か り ま し た 。Arnie 
彼 は 、Vermont Yankee 原 子 力 発電 所 の 増産 と いう Vermont の 民 梨 サ Gundersen 氏 の 背景 を 調べ され ば 、 彼 は 
ービス 協会 の 主張 に 反対 し た の で す 。 た だ 学歴 の 取得 2 年 前 に 、 原 発 で イン 


。 ター ン と し て 、 教 室 の 外 で 実験 を し た 
履歴 書 を ょ く 看 る と 、 彼 は 原子 炉 の 操作 の 許可 が ある の か どう か っ て 事 、 州 り ま し た 。 
SNE 生生 訓 を し まし な 時 委 4 子 名 作 \ 験 
に つい て 、 彼 が 、 以 下 の 宜 音 を し まし た 。 重要 な 原子 炒 操 作 員 を ぜ キ 注 メ ディ イア が 王 実 の 探求 の た め 
指導 員 、APCe 原 の 操作 員 、 原 子 り 全部 操作 を 学生 寺 に 教 で" 直交 メチ イイ が 真 楽 の 探求 2 その 
ta Gundersen と 一 緒 に RPI に 参加 し た 彼 の 知 に 移す 0 eg 
り 合 い の 陳 述 で す 。 ー ヽ だ 

3 P 聞い て 欲し ぃ 物 を 話し て きま し た 。 























克 カ グ を と 、 容 の 泌 硫 グ を と 、70 の 7 の 誠 辺 だ グ 、 輝 科 え ん を の チー ブン と を 
レ / ず 7 | Vermont Yankee で 、 到 々 な Arnie 
Gundersen と 彼 の 誇張 よく 知 て いる ん 
(NU) だ 、 濱 説 家 と 政治 家 み た いな 者 だ よ 。 
見 エン ジニ アテ と 原 子 力 の 知識 は 全然 持っ 
し 。 て いな い 、 悲 観 的 を 論説 を 習慣 的 に 、 
真実 と し て 承 け 入れ て いる ん だ | 


Arnie Gundersen 氏 が | 即発 臨界 ] を 
WE ON ENG ERRLLOT I+, 1972-1976, NU 緒 軸 じゃ DE 寺 、 こ の 時 和 が か 生 に 


数 大 前 に 、 私 は あの 人 を 障 終 し まし た 。Gundersen き ん は 東北 連合 区 柴 の 視線 に 本 の 原子 が 3 が 非常 に 巨大 
(UN) に いた 時 に は 、 実 の デザ イン 仕事 を し を か っ た と 、 私 に 話し の 爆発 が 起こ し た 原因 か ら 放 れき させ て 、 
まし た 。 好い 金 を 手 に いれ まし た 。 








ーー っ つの 原子 力 の 監理 員 は 、Gundersen が 1972-1976 年 、 東北 連合 
EN 彼 の 履歴 書 の 1972-1976 年 の 部 分 

、 私 に Gundersen に つい て 、 エ ンジ ニア の 礼儀 で 、 こ う 評 
きも 
































HH 


上 比 は 私 の 疑い です 、 証 明 で きる 証拠 が 未 お あり ませ ん し レ し 。 

Gundersen き ん 、 或 い は 、 彼 の 会 社 の 外 の 人 、 ぁ る 特殊 の 団体 の 代 

理 人 に を り ま し た 。 役 が し て いな か っ た 事 と 理解 で き な を か っ た 事 Arnie Gundersen 氏 の の は 

まで 、 此 の 特殊 団体 の 意思 の まま 、 公 衆 に 伝え て きま し た 。 Ne 
ー br ゝ ゝ 


eg tt の 事務 所 の 人 員 は 、 彼 一 人 だ で で す 、 シ 
貞 い と 証明 し まし た 。 お よ の 現場 つて ge 

原子 力 に 関係 LACGu TT 殺っ て 、 人 ょ ) 。 此 の 事務 所 の 成立 時 間 は 、 

技術 に 、 専 門 家 の 資格 が あり ませ ん 。 Critical Mass と いう 漫画 人 物 の 誕生 の 


数 月 間 で す 。 「Critical Mass 

] は スパイ ダー マン の 敵 
で あぁ ある 同時 に 、「Arnie 
Gundersen] と いう 名 前 を 
持っ て いる スパ イダ ー マ 
ン の 四 年 生 の 時 の クラ メス 
メー ト で す 。 こ の 人 物 が 
発表 きれ て か ら の た だ 数 
ヶ 月 に 、Arnie Gundersen 
さん は すぐ で ぐ 自 分 の ュ ン サ 
ル テ ィ ン グ 事 務 所 を 設立 



































CRITICAL MASS 


氏名 :Arnie Gundersen 

身分 : 人 類 

職業 : 犯 固 者 

団体 :Band of Raddies の リー ダ 

関係 者 : Band of Raddies 

敵 :Captain と Mary ス パイ ダー マン , 狼 人 
親族 : 無し 

AKA:Fatso 


























基地 : マン ハト ン の 一 地下 室 












































デビ ュー:Marvel 漫画 均 8、Marvel 漫画 的 9 し まし た 。 [ Critical 

能力 : 彼 は 、 指 先 で 、 物 に 爆発 きせ る 能力 で す 。 Mae Ei 

SS マン の 同級 生 爆発 させ る 特別 の 能力 が 
持っ た 女 Mary と 彼女 の お 父 き ん を 誘拐 し た 、 狼 人 と い 2 
を し て 、Mary の 救援 に し た の で す 。 途 中 、 ス パイ ター あぁ す 。 其 の 能力 が ぁ 
二 人 は 、 一 緒 に いこ うと 決心 し まし た 。 Critical Mass の れ ば 、 ど ん を な 環境 で も 、 
られ 、Raddies と 戦っ た 二 人 の 英雄 は 、SavageFim と 小 内 」 a 
し まし と た 。 8 どん な タイ プ の 爆発 で も 
英雄 は - 休 カ が 誠 っ た あ CO 2 隊 90% 以 上 の 濃度 が 必要 な 
、 Mar し た 。 M は 、 っ て 、 亜 人 の 其 MI 
ritcal Mass を 殺し ま し た ら 、20% 燃 料 プ ー ル に 「 即 














発 臨界 ] に 誕生 きせ る の 


は 、 可 能 性 が ある か も し れ ま せ 。 も し 、 た だ 、20% の 濃度 が あっ て 、90% 以 上 の 濃度 が 必要 を ら 、 不 可能 を 事 、 
物理 的 に も 可能 に を な る か も し れ ま せん 。 み な さん 、 嘘 つき の メデ ィ ア が 詐欺 師 を 理由 し て 、 国 民 に 、 こ の 詐欺 
師 の 話 を 依 じ きせ て いま す 。 7 ア Arnie Gundersen 氏 の 会 社 が 「 ス 


バイ ダー マン | と いう 漫画 の 影響 が あり ます 。 

Critical Mass と いう 漫画 人 物 の 誕生 と Arnie Gundersen 氏 の 事務 所 の 成立 、 た だ 2 ヶ月 の 間 が あり まし た 
これ は 偶然 だ と 私 が 思 ら ませ ん 。 も し 事務 所 の 協力 者 の 事 を 追究 すれ ば 、 協 力 者 を ど 存 在 し て いらない こと が す 
ぐ 分 り ま す 。 


Arnie Gundersen 氏 の 在学 を 証明 し て くれ る クラ ス メ ー ト は 一 人 も いな いら し 、 燃 料 プ ー ル の 中 の 「 即 発 臨界 」 
よう な 愚か な 説 も で きた 程 の 人 物 を ら 、 私 は 彼 の 学歴 を 疑っ て いま す 。 


次 に な 、 グ イル スグ 聞 人 郁 を 攻 区 ん と を の 夢 


琉 術 面 か ら 、 福 島 の 災難 を 説明 し ます 


発表 日 付 :2011 年 4 月 29 日 









































福島 は 不可 能 で す 。 水 が 発電 機 に 侵入 し た 、 福 島 の 災難 に 無関係 で す 。 各 用 の エネ ルギー は 蒸気 で 発動 し 
て 、 電 力 が 必要 は な い の で すか ら 。 RS た ら 、 三 っ の 独立 の 各 用 シス テム が あぁ あり 、 毎 シス テム は 電 
力 が いら な いで 、 た だ 一 つが 運転 し た ら 、 人 原子 炉 の 安全 を 保証 し ます 。 福島 の 時 、 三 っ の 正常 運転 し た 原子 炒 
は 、 九 つの 各 用 シス テム が 全部 故障 で 、 運 転 不可 能 に な り ま し た 。 そ れ は 実に 妙 を な 事 で す 。Stuxnet ヴィ ルス み 
た いな 外 か ら の 攻撃 以外 、 想 像 で きま せん 。 


















































I 
蒸気 が 記録 きれ て いな い 弁 で 転移 きせ て いま す 。 


5 
N 
安全 / リ リー フ バ ルプ 


主 恭 気配 管 Lime 












原子 炉 の 電力 が 失っ た 時 に 、HPCI ター 


ビン が 水 と 冷却 を 提供 し ます . 


| 復 水 貯蔵 タン タ 


主 タ ー ビ ン へ 


主 水 供給 線 


再 備 環 2 較 


La 






HPCI ター 
ポン プ 
再 備 環 の ボン プ IM ピン シン 
\ 比 は 、 毎 原子 炉 づ つの 二 つ の ポン プ で す 。 | 









此 の ボン プ ほ 、 発 電機 か 停止 し た 場合 に は 、 自 働 


ly activatg 
e diesel 
ore than 
adeqate for perfect safety. 









封じ 込め 抑制 室 的 に 発動 し ます 。 
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ィ ス ラ エ ル の 国家 安全 の チー フ が Stuxnet の サイ バー 攻撃 成功 を 祝 
う 

国家 安全 の チー フ が 、 隠 退 
Stuxnet で イラ ン の 核 施設 の 
だ 。 











の 宴会 で 、 イ スラ エル の 安全 部 隊 が 、 
サイ パー 攻撃 が 成功 し た と 、 宣 育 し まし 











a Print this article 
Share 137 


芽 】Facebook 74 





WWW. 
円 er 63 
ビー Avo 
Pen 
園 Linkedn 0 Exp 
医 
Technology News 
Technology » 
Christopher Williams » 





More FI 


此 の ビデ オォ は 、Gabi Ashkenazi 中 閣 の 行動 が 成功 し た と 記 nTechnology» 





録 き れ ま し た 。 中 に は 、 昨 年 、Stuxnet と いう ヴイ ルス が 








ィ ラ ン の Natanz 核 濃縮 施設 の 攻撃 が 成功 し た と 、 記 録 さ 
れ ま し た 。 
ィ イス ラ エ ル は 、 正 式 に 、Stuxnet ヴィ ルス の 攻撃 を 承認 し 






































































































て いま せん が 、 昨 年 の 七 月 以来 、 事 情 が 明らか に な っ て Galaxy S4 in pictures っ ePlen 
きま し た 。 そ の ヴィ ルス は 、 先 進 的 、Natanz 核 濃縮 施設 ーー Compar 
の ュ ユン トロ ー ル シス テム を 攻撃 する た め に 、 誕 生 し た 物 a oat 
で す 。 其 れ は 、 韻 に 、 イ ラン の 遠心 分 離 機 破壊 そ き ます 。 @ $( 

サイ バー の 攻撃 は 究め て 困難 だ と 思わ れ ま す 。 だ が 、 精 人 

蜜 の 計画 と イラ ン の 核 施設 の 内 部 に 内 応 が は る か ぎり 、 ® 

不可 能 と は 育 え な い 物 だ と 、 イ スラ エル の 安全 分 析 者 が ono 

指摘 し まし た 。 ニ ュー ョ ヨーク テム ズ 新 聞 に よっ て 、 い ま 、 iPhone 5S and 5C 

ィ メ ラ ェ エル の 安全 部 隊 は 、 一 米 軍 と 連携 し て 、 武 器 を 沙 km "Temm 
漠 に テス ト し て いま す 。 

oO . 訪 a Top 
その ビデ オォ は 、Stuxnet の 部 分 の 後 、Meir Dagan 氏 が Gabi ee 
Ashkenazi 中 哲 対 し て の メッ セー ジ が あり ます 。 Meir 中 
Dagan 氏 は 、Gabi Ashkenazi 中 閣 が 統制 し た 時 の イス ラ エ 2. AA 
ル 秘 密 情 報 部門 モ サド (Mossad) の チー フ で し た 。 Met's tweets over an 

London 3, 
報道 に よ 、 ビ デ ォ の 中 に は 、2007 年 の > リア へ 校 施設 の | il 
攻撃 を 人 各 め 、 民 乗 が 知 て いる 軍事 行動 と 秘密 行動 の 情報 4. iP| 
が あぁ ある と 、 記 録 き れ ま す 。 an 

5. Hi 

Check me out ” 
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Stuxnet ヴ イル ス は 、Siemens 
SCADA 制御 シス テム に 目標 と 
し て 攻撃 する た め に 、 産 まれ 
て ヴイ ルス で す 。Stuxnet は 、 
液体 を メン トロ ー ル する シ 
ステ ム へ の 攻撃 は 得意 で す 。 
福島 原子 力 発電 所 は 、 液 体 を 
ュ ン トロ ー ル する シス テム 
を 、 安 全 保 証 シ ステ ム と し て 
使用 し て いま す 。Stuxnet に 
と っ て 、 イ ラン の 核燃料 の 遠 
心 分 離 機 は 絶好 の 目標 で 
す 、 然 も 、 石 油 の 精製 所 みた 
い 外 の 場合 に は 、 同 じ 効 果 が 
あり ます 。Stuxnet ヴイ ルス 
は 、 液 体 が 高圧 、 冷 却 、 化 学 
原料 混合 し た 場合 に スン ト 
ロー ル の 物質 と し て 、 運 用 き 
れ た 場合 に は 、 攻撃 の 効果 が 
一 番 強 じい の で す 。 Stuxnet 
は 、 イ スラ エル 国防 軍 (IDF) 
に 、 シ ステ ム の 中 の 液体 を 錯 
乱 し て 、 そ の シス テム を 壊す 
た め に 、 発明 きれ た と 、 記 録 
され た の で す 。 此 の スク リー 
ン シ ョ ッ ト の 中 に あぁ る URL を 
輸入 し て 、Stuxnet ヴィ ルス 
が 発明 きれ た 過程 を 記録 し 
た 文献 を ダウ ン ロ ー ド 出 切 
ます 。 












































* english.pravda:ru/history/22-02-2011/116985-Israeli_general boasts authoring Stuxnet-0/ 
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ィ ス ラ エ ル の 将軍 が ヴィ ルス 開発 許可 を 支持 し ます 


英国 の 電信 新聞 と 仏 蘭 西 の Le Monde 新聞 は 、 イ スラ エル の Haarets 新聞 の 一 記事 を 転載 し まし た 。、Gabi 
Ashkenazi、 イ スラ エル の 軍 体 の 閣 軍 が 、Stuxnet と いう ヴィ ルス の 開発 の 評価 を 支持 し て いる と は 、 主 要 な 
話題 で す 。 


































































































Diario Ti: Haarets 新聞 の 此 の 記事 に よる と 、Gabi Ashkenazi は 隠 退 す る つも り が あっ て 、 一 つの ベ デ オ に は 、 
彼 は 自分 の 生涯 の マイ ル メ トー ン で ある 物 を 撮影 し まし た 。 此 の ベ デ オォ は 、 閣 軍 の 隠 退 宴会 に 放送 き れ ま 
し た 。 此 の デオ ォ に 、 彼 は Stuxnet の 開発 を 舟 督 し た と 、 誇 り を 持っ て 、 承 認 し まし た 。 























Stuxnet ヴィ ルス が イラ ン の 核 施設 を 攻撃 し た と いう 新聞 は 、 イ ラン 国内 に 彼方 此 方 で 放送 きれ て いま す 。 
Haarets 新聞 に よる と 、 此 の ビデ オォ に は 、 導 軍 は 、2007 年 、4 ス ラ エ ル が シリ アテ ア の 核 施設 を 攻撃 し た と 、 承 
認 し まし た 。 彼 は 、 事 実 を 承認 し た 、 第 一 の イス ラ エ ル 軍 の 高級 官僚 。 
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Stuxnet が 、 イ ラン の Natanze 核 施 設 の ゥ ウラン 濃縮 用 の 遠心 分 離 機 に 壊滅 きせ た の ヴイ ルス で す 。 





Stuxnet は 、 二 っ の 機能 が あり ます 。 一 っ の 機能 は 、 シ ステ ム の 運転 を 錯乱 し て 、 コ ユン トロ ー ル を 春 う 、 も 
う 一 つ は 、 シ ステ ム の 正常 の 運転 の デー タ を 記録 し て 、 ヴ ィ イル ス 発 動 し て 、 シ ステ ム 壊 滅 し て いる 時 、 そ 


ろ 記 録 し た 正常 の デー タ を 展示 し て 、 操 作 員 に 正常 だ と 思わ せる の で す 。 1 
画 News fro 


水曜 日 、 二 月 十 六 日 、 科 学 と 国際 安全 理事 会 SIS) が 、 更 新 し た 、 昨 年 12 月 22 日 に 発表 し た Stuxnet 関す 
る の 報告 を 発表 し まし た 。 報 告 書 は 、Symantec 会 社 と の 連携 の よる も の で す 。Symantec 会 社 は 、Stuxnet 
が イラ ン に 広げ て いる と 報告 し た 第 一 目 の 安 全会 社 。 












































































































































ISIS の その 報告 に は 、 イ ラン 側 は 、 国 際 の 制裁 を 無視 し て 、Stuxnet が 起こ し た 茂 重 を 損害 を 胡 ぐ に 処理 し 
て 、 遠 心 分 離 機 の 更 換 は 既に 進ん を で いる と いう 内 容 が あり ます 。 






































報告 は 、Stuxnet が イラ ン の 核 施設 を 感染 し た 道 は 、USB で 植え 付け る の で ぁ る 、 感 染 し た 四 っ の 莉 設 が 、 
Symantec 会 社 は 指 明 し て いな か っ た と 、 報 道 し ま し た 。 








綻 の 婦 を 57xzef な 、 ア プス ラテ エル で 交 変 さん を の で チ 。 


Lisa kapova 


Pravada Ru 











Magna BSP、 デ ィ モー ナ 出 身 の 会 社 は 、 福 島 の 前 に 、 イ スレ エル 国防 軍 以 外 の 契約 者 は いま せん 。 し か も 、 此 





の 会 社 は , 10 年 の 歴史 が あり ます の に 、 イ ンタ ーネット ドメイン を 持た の は 、 た だ 壮 し の 時 間 で す 。 そ の 点 は 、 


ハ の い 


可笑し い の で す 。Magna BSP 会 社 が 、 福 島 の 災難 全部 の 過程 で 、 イ ンタ ーネット と 原子 炉 内 部 に 関 隊 する の 











ッ ト 接 続 を 持っ て いる と 、 東 京 電力 会 社 に 通告 し まし た 。 た だ 、 通 告 の 日 付 は 3 月 15 日 、 対 面 で は を < 
ル サ レ ム ポ スト と いう 新聞 に 、 一 っ の 記事 を 発表 し た と いう 形 で す 。 
www.jpost.com/Defense/lsraeli-firms-cameras-recording-japanese-nuciearcore vy ®| le 
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Arava 出身 の Magna BSP 会 社 は 、 立 体 的 の 感知 元 件 と 熱量 を 探知 em 
し た カメ ラ の 開発 の 専門 家 で 。 此 の 会 社 は 、 自 分 の 会 社 の マメ ラ 
3 た = SE ak ニー R iat S-300 anti-a 
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し た 。 し か し 、 其 の 権限 は 未だ な ない の だ と 、 此 の 会 社 が 声明 し ま 
Russia reportediy reprimand: 
し た 。 Mediterranean missile test 
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Siboni 氏 は 、 我 々 の 先進 的 を カメ ラ が 特殊 だ 、 空 気 の 中 に 放射 線 物 doesn't see lsraelas enemy 


質 の 雲 を 探知 で きる の だ と 声明 し まし と た 。 




















JPost Community 


分 の 会 社 が 、 遠 距離 で 、 自 分 の カメ ラン シス テム に 連絡 し て 、 カ ie | 12 people ike this. Sign Up 


メラ の 影像 を 手 に 入れ る 方 法 が あっ て 、 い また だ 、 権 限 が な い の your friends jke. 
だ と 、Siboni 氏 は 説明 し まし た 。 









































12 6 0 
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第 二 の 原 子 炉 の 救援 行動 に 参加 し ょ うと 、 此 の 会 社 に は 、 請 求 が 
あり ます 。 
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を ぜ 、Magna BSP は 、 福 島 の 全部 が 壊滅 し た 後 で 、 対 面 で は を く 、 新 聞 の 記事 で 東京 電力 会 社 に 、 イ ンタ ー ネ 
ッ ト と 原子 炉 内 部 に 関 隊 する の ネッ ト 接 続 が ある と 、 通 告 し た の か ? その 情報 は 、 全 部 が 壊滅 し た 前 に 、 東 京 
電力 会 社 に と っ て 、 貴 重 を 情報 で すか ら 。 東 京 電力 会 社 は 、 ネ ッ ト 接 続 が ある と 真実 を 知 て いな い の 結 え 、 原 
子 炉 内 部 の 状態 を 腹 っ て いな っ か た 、 接 続 関す る 事 衣 か を か っ た と いう 事 が あり まし た 。 世界 の 原子 力 発 電 業 
界 に と っ て 、 ネ ッ ト 接 続 が 原子 炉 内 部 に 存在 する の は 、 上 厳格 に 禁止 きれ た 事 で す 。 福 島 全 体 が 壊滅 し た 後 、 そ 
の 記事 が エル サレ ム ポ メト と いう 新聞 に 現れ まし た 。 側 面 に 見 れ ば 、 正 式 の 報道 に よる と 、 電 力 な を どの エン ネ 
ルキ ギー が 、 全 部 を く な つた と いう の は 真実 を ら 、 何 故 、 正 式 の 報道 に よる と 、Magna BSP 製造 し た カメ ラ と カ 
電子 部 分 が 甘く 運転 し て いた と は 、 実に 発生 し の か ? 


















































此 の 文章 は 、 福 島 に Stuxnet の 存在 が あっ た と 疑っ て いる の は 、 俺 以外 
の 人 が いる と 証明 し まし た 。 
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std 本 の 地震 と 海路 の 災難 は 悲劇 で す 。 百 方 人 を 生活 が 影響 され る と 考え る と 、 痛 心 し ま す 


Anthony M. Freed 
此 の 記事 は 、 苦 難 に いる 日 本 の 人 々 の 関心 と 注目 に 福島 
ど あ り ま せん 。 彼ら を 助け る の は 、 我 々 の 第 一 の で 



































災難 か ら 別 の 場所 へ の 移ら せる つも り は 殆 
すか ら 。 
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| 示 






































以後 の 世界 の 安全 を 負 面 に 影響 する 、 こ の 災難 に 現れ た Stuxnet グ ヴイ る す に つい て 、 話 きせ て いた だ 
きま す 。 な ぜ な ら 、Stuxnet が Siemons SCADA シス テム を 使用 し て いる 核 施設 を 攻撃 で きる の で す 。 




















Stuxnet は 、 ネ ッ ト で 、 コ ンピュータ ー シ ス テム だ け で は な く 、 シ ステ ム が コン トロ ー ル し と た 実在 の 施設 を 攻撃 で きる 特殊 


な 危険 物 で す 。 

















報道 に よる と 、 数 年 の 前 に 、Stuxnet が イラ ン の Natanz 校 施設 を 攻撃 し て 、 彼 の 国 の 核 発 展 を 雲 に し まし と た 。 

















本 福島 の 場合 に は 、 地 震 の 破壊 で 、 原 子 炉 に 損害 出 た 、 機 能 の 運転 不能 だ と 、 報 道 き れ ま し た が 。 





























原子 炉 に エン ネル ギー を 提供 し て いな か っ た の は 、Stuxnet と いう ヴィ イル ス の 仕業 で は を いと 、 私 は そう 疑っ て いま す 。 原 
子 炉 の 中 に 問題 が か あっ た 時 、 水 等 の 手段 で 、 原 子 炉 を 冷却 し た は ず だ が 、 海 幅 が きた 時 に は 、 前 部 の 備 用 シス テム と 弁 な 
ど 、 機 能 不能 と は 、 偶 然 で し ょ うか ? 





























営 て 、 こ の 福島 の 施設 シス テム は 、 人 工 と 半自動 で メン トロ ー ル され て いる の で す が 、 今 、 情 衣 が 替り まし た 。 
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の 最も 大 き な 、 有 











た 。 古 





私 の 
ます 。 


SCADA シス テム が ュ ン トロ ー ル し た 


情報 に よる と 、 



































い の 半自動 シメ テ 




















型 家 研究 室 は 
Ls 


な 攻 
を 更 換 、 あ た らし い の プ ログ ラム 制 有 


最低 で も 、- 


つの 原子 力 発電 所 が 、 


: 原子 炉 の 冷却 系 統 は 、 




















、 数 の 多い の 米国 の 原子 力 発電 所 は 、 


Natanz が 使 


Stuxnet に 














日 し て い 








攻撃 きれ れ ば 、 物 理 





























シス テム を 更新 し た 
チー プ ブ を 更新 し まし た 。 


た Siemons SCADA シス テム を 使 


と 、 声 明 し まし 














HH し て い 





的 を 実在 の 損害 が 出る の は 、 





可能 で す 。 我々 は 、 日 本 に 発生 し た 災難 を 、 a 性 が あり ます 。 

Stuxnet は 、 道 路 を どの 基層 施設 と 緊急 救援 を ど に 攻撃 し ませ ん が 、 原 子 炉 の 冷却 シス テム の 攻撃 は 、 其 大 の 損害 が で 
る だ け の は 、 巨 大 な 災難 で す 。 

Richard Stiennon 氏 、 23 NSF IT-Havest の 創立 者 と チー フ 分 析 家 、 彼 は サイ バー 戦争 に 生き 残る と いう 


本 の 作者 で す 。 


ichard Stiennon 氏 、S 
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標 で す 。SCADA PLCs を 持っ た シ 




















い ので 
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1SA は Stuxnet 攻撃 の 対応 を 

















本 に 起き た 自 


も し 、Stuxnet が 核 』 


ネッ トワ 


ー ク 業界 に 、 


tuxnet が 原子 炉 の 冷却 シス テム を 錯乱 する 能 














商い 速度 で 回 





す 。 弁 、 通 気管 等 、 


た い の 情 況 は 、Stuxnet 


ス の 攻撃 は 、 一 般 的 に ( 




















ステ ム 、 例 え 


も 影響 カ が ある 50 人 の - 
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巨大 の 打撃 を 与え る 和 有 
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ょ 、 単 


に する 能力 が あれ ば 、 








あれ 





ば 、Stuxnet の 使 











自動 か 業界 (ISA) は 、 
れ た 場合 に は 、 対応 の 





SCADA ンス テム の 安全 性 の 調査 を 行 























PON 0 0 
どう な 効果 が あぁ る と 課題 


比 の 教訓 は 、 


世界 中 の 原子 力 業 界 の 管理 者 に 、 






























































的 に 発生 する も の で す が 、 
然 災難 に 伴っ た 人 工 の 災難 みた い ぁ 


b 設 を 機能 不能 
は 軍事 的 の 沖 志 だ け で は ちな 


或いは は 、 


メー ル で 、 彼 は こう 証 





、 原 子 炉 の 冷却 シス テム な ども 、Stuxnet の 
兄 設 の 緊急 事 体 じ 癌 っ た 装置 に は 、 
が 効果 よく 似 て いる 物 で す 。 


群体 的 に 発生 し た 場合 は 、 


を 効果 に よく 似 た 物 で す 。 


放射 線 物 質 発散 と 怒 心 の 融解 等 厳重 な 
い と 、 思わ れ ま す 。 


な っ て いま す 。 業界 に は 、 





- つ と 評価 きれ て いる 人 物 で す 。 


と 、 私 の 仮設 を 承認 レ し まし た 。 


転 する 運動 を し メ > 疾 破 で 損 和 害 を 与え を ます 。Natanze 核 施設 みた い の 物 は 、Stuxnet の 絶好 の 























さき 


実 ! 






































標 に な る 可能 性 
g 力 が ぁ り ます 。 福 島 に お 起き た 
し まし ルト 。 


b を い 。 そ 


1SA99 の 標準 で 、 


発電 所 の 操作 に は 、 
2 





E が 高 


ん な 場合 に 


後 果 を 起こ す 


Stuxnet に 


F 段 つい て の 調査 と 研究 を ok 
究 し て いま す が 。 外 の 組 鐵 は 、Stuxnet 攻撃 の 損害 状態 を 評価 し て いま す 。 
究 す る の は 、 国 際 社 会 に と っ て 、 巨 大 の 意味 が あり ます 。Stuxnet に 攻撃 きれ た ら 、 
、 浮 上 し て いま す 。 
最悪 の 効果 を 準備 し て お け ば いい と 通告 し まし た 。 






































記 差 が を か っ た 場合 に は (Califonia 州 の Diable Cannyn 発電 所 以外 ) 、 ネ ットワーク で 起き た 故障 等 の 犠牲 に を る か 

も し れ ま せん 。 安全 措 費 は 、 完 全 に 電力 、 計 算 機 、 ネ ツク ト ワー ク に 頼る に は 、 愚 か な 行為 で ある か も し れ ま せん 。 そ 

の 点 は 、 普 通 の 発電 、 デ ー タ 管理 等 の 領域 に 通用 し て いま す 。stiennon 氏 が こう 辻 い まし た 。 
Stuxnet は 自 働 的 と 制御 的 と 二 っ の 状態 が あり あす 。 人間 の ュ コン トロ ー ル で 、 感 染 し た シス テム の 損害 を 最大 
する 機能 が ぁ ちり 、 ま た 、 配 皿 と 運転 の 情報 含め 、 シ ステ ム の 全て の デー タ を 遠 距離 の ュ ン ピ ビ ピュー ター に 移す せ 
る 機能 が ぁ り ます 。 フ ラッ シュ ドラ イプ に 通じ て 、 シ ステ ム を 感染 し た ら 、 シ ステ ム に 自分 の 安全 設 皿 を 破 ら 


せ 、 自滅 きせ ます 。 
、 可 能 に な 
EN 


実に 発生 





Stuxnet が 日 本 に 登場 し 
トロ ー ル は 、 シ ステ 
作 員 達 が 、 
つて し まい まし た 。 
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は 、 最 初 の 報告 
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イィ インタ ーネット 接続 が あっ た 場合 に は 
り ま す 。 此 の ヴィ ルス の 損害 
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し て いる 損害 は 、 正 常 の 


た の 


テム の 特別 の 
な ん の 前 触れ る な く 、 


この 点 に つい 
と 、 信 じ て い ます 。 


は 、2010 年 7 月 、 
表 況 に よっ て 、 威 力 を 発揮 する 特 点 が 




















突然 原子 炉 が 壊 


は 、 儀 表 が 表示 し た デー タ は 替り ませ ん 。 


て 、 決 定 的 を 証 
以下 の 文章 は 、 





、 外 部 か ら 、 其 の 壊滅 の : oC 
な ぜ な ら 、Stuxnet と い 


i Me en 


Magna BSP が に 成立 し た 上 地 し 後 で す 。 そ の ヴィ ルス の 人 遠 距 ユン 








ぁ り ます 。 了 太 れ な 福島 原子 力 発 電 所 の 工 
*: い の まま 、 福 島 の 壊滅 を 見 送 














れる の 対し て 、 な ん の 方 法 が な 


、 此 の ヴィ ルス が 米国 で 初 の 
その Stuxnet の 存在 を 証明 し まし た 。 





拠 を 見 つけ ませ ん で し た か 
側面 で 、 


TUESD A REALY 生 。 受 下 四 了 
2007.3.22 火曜 日 


SCADA: デー タ 横 風 が 到着 、Browns Ferry 原子 力 発電 所 が 停止 


あぁ の 評論 が くる 時 は MIN ES 8 MSA 潜水 艦 の 乗組 員 は 、 危 険 の 所 へ 突っ 込む せ の で す 。 人 危険 の 


状態 に 逃す る と し た 時 に 、 危 険 の うら 面 に は 、 重 要 を 物 (任務 の 成功 、 船 体 の 向 損 、 人 員 の 安全 ) が 頼る と 、 乗 組員 は 
en 





















































ハッ カー 或いは テロ に 、 国 家 の 原 子 力 発 電 所 の 弱点 が 発見 され た の 情況 は 、 あ ぁ あり ます か 2 此 の 事実 が 照明 きれ れ ば 、 
Browns Ferry 発電 所 は 、 我国 の 第 - の コン ト ロー ル さ れ た 重要 な 装 に な り ま す 。 ハ ツク カ ー と テロ が 、 此 の 原子 力 発電 所 
錯乱 し て 、 停 止 き せる の は 、SCADA と いう 2 物 通じ て 、 可 能 で す 。SCADA は 、 施 設 の 制御 の 最高 の メン トロ ー ル シス 
テム で す 。 






























































SCADA は 、 世 界 中 彼方 此 方 で 存在 レ し て いる シス テム で す 。 SCADA が イン ター ネッ ト と 繋が っ た 時 に は 、 安 全 
i 史 り を 犯し た 事 で す 。 





























SCADA は 、 ハ ー ド ウゥ テテ と し て 、 温 度 、 振 動 、 過 大 電流 に 抵抗 で きる , ハー ドゥ ウエ テア 昇格 と 通信 チャ ン ネ ル で 、] 
れ た の で す 。 た だ 、 安 全 と いう も の を 照明 する 時 間 は 数 年 で は を な く 、 一 世紀 で す 。 物語 の リン ク が ここ 















































2006 年 8 月 、3 号機 に 発生 し た 事件 は 、 我 国 の 主流 メデ ィ ア は 無音 の 物 に し まし た 。 此 の 以下 は 、 我 々 の 隣国 居 
遅 で す ぁ 























光司 同 会 の 后 訪 交 倒 秦 見 会 が 、 信 誠 、 原 チカ 人 滞 亜 秦 貞 会 を 放 信 し えと た と 。 あ 3 る 2 Alabama の 奉 子 カ 圧 寺 葛 大 を 大 線 
を 遂 診 を 夏 天 と ま と な 。 募 少な 、 メ クル クー ク 
茂 廊 < 北 訂 2 疹 / 励 チ る 要 で テ 。 

















国人 を ら 、Alabama 州 は わが 国 の 領土 で あり 、 英 国 は 隣国 で ある と 剃る ん で す 。 何 故 、 我 が 国 報道 きれ 
事件 を 隣国 が 報道 し た の で すか ? 今回 、 恨 まれ る の は 、 誰 で すか (共産 主義 者 が 埋 た 事 は 大 部 事実 で す )? 

































































少年 ベッ カー 
Al Qaeda 
契約 し た 商人 -- 正 解 ( 国 内 安全 局 の 延 漠 


デザ イン に 担当 し た エン ジニ ア 


装 連 故 障 









































福島 と TVA の Browns Ferry 原子 力 発電 所 は 、 
いて 、 多 い の 研 究 を し て きま し た 。 二 っ の 原子 力 発電 所 の シス テ 


同じ の 設計 で すか ら 。 私 は 、 


ム は 、 


此 の 


Siemens の スー バ 制 御 デ ー タ 


合流 シス 


テム (SCADA ンス テム ) 
は 、Stuxnet の 絶好 の 目標 で す 。 


ます が 。 私 は 、 人 々 に は 、 シ ステ ム の 知識 が を な し 、 或 いじ は 業界 の 知識 が な い 
真実 を 掌握 し まし た 
今 、 爆 発し た 前 の は 故障 で は を な く 、 悪 意 的 を 攻撃 だ と 、 此 処 で 、 


ディ ー 
ン 室 の 
転 し ま 
まし た 
いま し 
2 設計 





に 昇格 し まし た 。 シ ステ ム の 昇格 は 、 


ブロ グ で 、 人 々 は 、 古 い の シ ステ 





せ ル の 発電 機 は 外 に 放 斬 きれ ん な か つた と 、 人 々 に 思わ せま し た 。 
下 の 地 下 室 に 放 費 きれ まし た 。 其 所 は 、 E 

し た が 、 た だ 、 発 電機 に つら た スイ ツチ は 
。 福島 の 発電 機 よ 、 ま いづ つっ 、 
た 。 福島 は 、13 の 発電 機 は 、 た だ 一 つが 運転 し た 場合 に は 、 
に 、 建 造 き まれ ま し た 。 残念 で す が 、 あ の 日 、 そ の 一 つま で 、 





















































世界 原子 力 協 会 の 報告 は 、 現 在 の バー ジョ ン は 、 信 実は 一 っ で も な い 、 全 
日 で o 
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福島 の 事件 2011 Cr 
巨大 の 地震 の あと 、15 メタ トル の 海路 が ぁ り まし と た 。 海 足 が 、 原 子 炉 内 部 の 
次 却 と 供 軍 シス テム を 壊し た の 事 で す 。 事 件 の 付 は 2011.3.11 全部 の 三 
っ の 炉心 の 大 部 は で 融解 し まし た 。 
上 の 事故 は 、INES の 標準 に よっ て 、7 と 認定 され まし た 。 第 4 か ら 第 6 日 の 
放射 線 物質 の 事 考 える と 、 総 合 的 の 940PBq (1-131BQ) . 
二 週 間 の 間 に は 、 三 っ の 炒 心 の 状態 が 安定 し まし た が 、 熱 量 の 発散 が 不順 詩 
で 、 次 の 仕事 を 開 屋 で きま せん で し た 。7 月 に 、 炉 内 が 冷却 きれ まし た 
冷却 水 の 循環 は 成功 で し た 。 10 月 末 、 炉 内 の 温度 が 80 以下 に な り ま し た 
12 月 中 名 、 政府 は 傘 知 て 、 安 全 に を る 原子 炉 を 停止 きせ まし た 。 
冷却 以外 に 、 現 在 の 主要 を 任 務 は 放射 線 を 阻止 する 事 で す 。 特に 、 容 器 中 の 
水 が 外 に 出る の は 阻止 する 事 で す 。 此 の 点 は 、 8 月 に 、 新聞 に ょ く 禁 造れ 
で 2: ま し た 
フ 2211 フ 2- 、 a 5 
" 死 詞 及び 放射 線 で 致 病 し た 人 員 は あり ませ ん 。 し か し 、10 万 以上 の 民 乗 が 撤 
退 し な く で は な ら な い 事 に を な り ま し た 。 政府 は 、 民 径 が 故郷 に 帰る の は で き 
る 時 間 を 後に 延び る 可能 性 が ある と 、 心 配 し て いま す 。 
次 の 報告 に は は 、 明 ら か に 、 操 作 員 が 死ん で し まっ た と 、 照 明 し まし た 
world nuclear news 





Regulation & Safety 


地震 て 破壊 きれ た 原子 炉 に 安定 きせ た 戦い 


ラッ プ し て 、 今 、 死 ん で し まっ た 
i 運ば ぽ れ て い ます 。 








一 人 の 重傷 し た 操作 員 は 、 第 一 原子 炉 に ト 
は 、 確 認 S れ まし た 。 外 の 負傷 し た 操作 員 は 、 








それ は 、 報 告 の 一 部 で す 。 世 界 原子 力 協 会 の 報告 は 、 現 在 の バー ジョ ン は 忠 
だ と 証明 する た め に 、 示 し て いま す 。 世 界 原 子 力 協会 の 此 の 偽 の 報告 は 、 死 
ん だ 人 は な いと 宣 埋 し まし た が 、 実 に は 、 三 っ の 操作 員 が 亡 く を り ま し た 。 


* = 


普通 と 思わ れ ま す 。 人 然し 、 
ム 対 し て 、Stuxnet は 3 
と 思い ます 。 私 は 、 


実に は 、 
進 水 の 程度 は 厳重 と は いえ ませ ん 。 
、 不明 の 原因 で 、 切 断 さ れ た の 改 、 此 の 発電 機 は 
14000 家庭 の 電力 を 提供 する 能力 が あっ て 、 最 低 10 メ ガワ ッ ト を 持っ て 
原子 炉 の 備 用 シス テム の 維持 は で きる と い 
運転 し て いま せん で し た 。 


Siemens SCADA ンス テ 
無効 だ と 思っ て い 


努力 で 、 終 に 、 








説明 いた し ます 。 


ディ ー モ セル の 発電 機 は ター ビ 
ー っ の 発電 機 は 、 ず っ と 運 
無用 に を り 


私 は 、 一 つの 仮設 が あり ます 。 あ 
の 日 、 運転 し て いた あぁ あの 一 つの 発 
電機 は 、Siemens SCADA シス テム 
に 関 隊 きれ を か っ た 麗 代用 の 発 
電 き と し て 、 緊急 に 運転 し て いた 
な を ぜ 、 運 転 し て ぃ る 発電 
機 が 停止 し まし た ? その 点 に つ 
いて 、Stuxnet の 陰 が あら われ ま 
し た 。 あ の 日 、 外 か ら 運 ん で きた 
緊急 発電 機 到 着 し た 迄 、9 時 間 が 
あり まし た 。 そ の 間 に は 、 
外 の 異常 も を く 、 た だ 供 電 不 能 

し た 。 そ れ は 、 発 電機 の 問題 で は 
な く 、 ス イッ チ の 間 題 で し た 。 











の で すず 。 





な ん の 





世界 原子 力 協 会 (World Nuclear 
は 、 一 っ の 詳細 を 
報告 書 が あぁ あり まし た 。 た だ 、 責 ぐ 、 
間 の ぃ いる 権力 者 に 握 潰 きれ まし 
た 。 私 が 、 そ の 世界 原子 力 協会 の 
最初 の 報告 書 を 持っ て いま す 。 世 
界 原子 力 協会 念 は 、 人事 が 更 途 し 
て 。 最初 の 報告 書 が 撤回 きれ ま し 
た 。 


Association) 
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トー 






































































































































が 読ん で いる 福島 の 記事 は 、 世 界 原 子 力 協会 の 最初 報告 書 の 内 容 を 参照 と し て 、 使 っ て いる の で す 。 明 
か に 、 イ スラ エル 人 は 、 真 実 が 出る の は 、 許 き を な い の で す 。 以下 の スク リー ン シ ョ ッ ト は 、 ハ ッ ク と いっ た 
段 を 使っ て 、 手 に れ た 世界 原子 力 協会 の 最初 の 報告 書 の 第 一 の ペー ジ で す 。 今 の 世界 原子 力 協 会 が 発表 し た 
福島 の 報告 書 に ょ よる と 、 福 島 事 件 の 死者 が い は ませ ん 。 た だ 、 も う 一 つの 独立 の 原子 力 協会 は 、 前 
島 の 事件 で 、 死 工 し まし た 、 今 の 福島 原子 力 発 電 所 は 、 ボ ロボ ロ に な っ た と 、 記 録 き を れ ま し た 。 本 の 最初 の 
界 原 子 力 協会 の 報告 書 に は 、 以 下 の 要 点 が あり ます 。 








発電 機 の 浸水 は あり ませ ん で し た 。 甘く に 





。 水 が 一 つの ター ビン の 建築 





機 が 最も 低い の 場所 に 放 思 きれ た と い ょ えば 、 




















能 で す 。 な を な ぜ を なら 、 福 島 の 発電 機 は ディ ー モ セル 大 型 、 
、 外 の 場所 に あぁ っ た 発電 機 は 、 殆 ど 水 と 無 % 
時 


























煽 に 輸入 で きま せん で し た 。 せれ 





ボッ ドド ビデオ を よく 上 伺 て 下 き @。 ス イツ チ が 、 


スイ ッ チ の 故障 は 、 海 呈 の よる 物 で は あり ませ ん 。 


洗 呈 2 


の スイ ッ チ は 、 





外 で は な く 、 


密封 き れ た 場所 に 
に 浸入 し て 、 水 深 は 1.22 メー トル だ と 
1.22 メー トル 程 の 水 は 、 


2 式 で 区 だ なら 
は 、 発 電機 の 問題 で は な く 、 


海路 が 到着 する 前 に 、 
高い 解像度 の 号 真 を 見 て くだ きい 。 デ 
NA RON 


ぁ ある 発電 





14000 家庭 の 電 量 
ー っ の 発電 機 が 運 
メイ ッ チ の 問題 で す 。 























幾 は 、 海 中 の 水 が 侵 入 
記録 きれ て いま す 。 
巨大 の 発電 機 に 浸入 する の は 、 
を 提供 で きる 程 の 発電 機 で す 。 し 
転 し て いた まま 、 


と 思わ れ 
発電 


不可 





難い 
RR 








電力 を 原子 


故障 が 起き た と 、 貢 ぐ わ か り ま す 。 


"イー ゼル 発電 機 






















































































































































































き 、 緊急 事 大 が あり ませ ん で し た 。 そ の 点 は 、 工 作 人 上 員 達 が 、 高 いら の 効率 で 、 事 態 を 元 に 能力 が ぁ っ 
I RON 
ッ > チ 装 四 を 変更 する の は 、 彼 5 に と っ て 、 半 日 ぐら い の 仕 事 で す 。 窟 急 事態 の 対応 操作 に 従っ て 、 フ ォ ー 
クタ クリフト 、 現 場 に は 、 起 重機 等 の 設備 が ぁ っ て 、 緊 急 の 処理 は 難し い の で は な い の で す 。 最 悪 の 情況 は 
シス テム が ヴィ ルス に 錯乱 きれ て 、 何 が 起き た の か と 諸 断 する の は 、 長 い 時 間 が か か り ま し た 。 誰 で る も 、 
そん な 緊急 の 状態 に は 、 ヴ ィ ル ス な ど を 想像 で き な い の で す 。 

発電 機 は 、 電 池 が 配 品 きれ て いま す 。 所 潰さ れ た 報告 に よる と 、 電 池 が 完全 に 消耗 し た 時 と 、 外 部 の 発電 
機 か 到着 し た 時 の 間 は 、 一 時 間 で し た 。 発 電機 の 連結 する た め に 、 準 備 し て いじ る と き に は 、 ス イッ ツチ が 浸 
水 し た と 気づい ほ まし た 。 ス イッ ツチ の 浸水 に つい て 、 進 水 し た スイ ッ チ を 変更 する の は 可能 で す の で 、 私 は 、 
スイ ッ チ の 進 水 は 推 測 だ と お も いま す 。 実に は 、 増 援 の 車輌 が 道路 を 通じ て 、 現場 に 到着 し た と いう の は 、 




















工作 員 達 が 
だ 、 を ぜ そ ん な 嘘 を つけ た の みか? 外 の 報道 と 





























較べ て 、 











発電 機 の 電池 が 付き た 
時 の 原子 炉 熱 量 
外 の 増援 が 到着 
メイ ッ チ が ヴ 


の 認 、 原 子 炉 の 冷却 機 8 
の 図表 を 見 て 下 きい 。 
ェ ネ ルギー の 供給 を 























し で 、 











ルス に コン トロ ー ル きれ る 以外 に 、 


最も 健全 の 備 用 シス テム を 持た 原子 炉 3 ほ は 完 
説明 し まし た 。 此 の 報告 書 の 作者 が 


完全 に 爆 3 











道路 の 多い の 破裂 を 見 つけ て 、 足 で 家 に 帰 た と 


E が 失わ れ た 時 
ぁ の 時 、 原子 炉 の 功 率 輸 出 は 
回 復 し た 後に は 、 何 
何 


、 此 を 見 た ほう が 好い の 











いう 


正式 の 報道 
此 の 所 潰 ほ れ た 報告 は 、 























、 地 震 が 








の 問題 が な ない は ず だ っ た 


の 問題 が な あり ませ ん で し た 。 








発し た 原 





因 に つい て 、 最 初 の 報告 
だ と 思い ます 。 


庄 
= 


員 20 メガワット 以下 で し と た 。 


か ら の 嘘 を 、 破 り ま し た 。 何 故 
上 半 し の 事実 が あ 





ます 


発生 し た 8 時 間 後 の 時 で す 。 ぁ の 


此 の 点 は 


と 証明 し まし た 。 


は 、 原 因 不 明 だ と 





6. 1960 年 代 の 設計 と 、 
こす で られ た 物 と 思わ せ て きま し た 。 
の 物 で す 、 装 連 の 配備 が 数 年 か か っ て 、 正 
と て も 安全 で す 。 此 の 報告 書 に 
TVA の ブラ 
きる と 許可 きれ まし た 。 i 
テム で す 。 福島 の 施設 は ご み で ( 

て いま す 。 
































rs 
ン 
や 、 宮 


て 、 


Graphics by jim stonefreelance.com - Use and distribute freely. 


的 に 、 完 璧 を 解釈 で す 











最初 の 世界 原子 力 協会 の 報告 
0 、 現 場 で 、 Oe 事 
デー タ に 信じ て 、 痢 断 を だ 出し た の で す 。 
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が な い 、 











以下 の 報告 
人 きす 


、 私 の 論点 を 側 


























正式 報道 に は よく みて きま 
福島 が 古い と は 、 


、 福 島 の 施設 
ゥ ンズ フェ リー(browns ferry) 原子 力 発 電 所 は 


な い の で す 。 


現代 の ヴィ ルス は 、USB 


これ は 戦争 の 新しい 形 で す 。 そ れ を 防ぐ た め に 、 
a 保存 し て くだ きい 。 
に 発生 し て いる 災難 を 隠蔽 し て 、 


と an 了 gauge 





、 原 子 炉 3 に つい て 、 完 全 に 間違っ た と は 、 


和 面 で 証明 し まし た 。 




















時 代 
i 
、 此 の 設計 は 


福島 の 
設計 は 、 


実に 


し た 。 そ ん を 報道 は 、 民 乗 に 、 計 計 は 古い 型 、 
事実 で は ぁ り ませ ん 。 此 の 
正式 に 運転 し た 時 は 、70 年 代 の 前 半 で 
は よく 更新 し た と PH PO 
、 米 国 に 安全 だ と 認可 き れ 、2035 年 迄 に 運転 で 
ウゥ ンズ フェ リー(browns ferry) の シス テム も る Siemens SCADA シス 


今 、 最 も 性 能 高 いじ 車 は 、1800 年 の 概 金 に 基づい て 、 作 られ 








ルレ: な だ 。 









































に 通じ て 、 シ ステ ム に 植え 付け た ら 、 遠 距離 で マン 


トロ ー ル し て 、 損 害 を 最大 に する の は で きる よう に な り ま す 。 し か も 、 ヴ イィ { ーー っ の = ミ 
1 ルス が 、 シ ステ ム の 状態 を 把握 し て 、 最 も 攻撃 安い 時 期 を 、 攻 撃 者 に 通告 す 私 *、 仮設 ? ぁ り 
9 ます 。 福 島 の 厳重 状態 





重要 を 部 分 を 独立 に し て 、 が 、 工 作 人 員 に 合理 的 に 
し か る 、 此 の ヴィ ルス が 正常 の 数 字 を 示し 

静 に 施設 を 潰す の 物 で す 。 だ か ら 、 評価 きれ て いま せん で し 
た 。 原因 は 、Stuxnet ヴ 
ィ ル ス が 偽 の デー タ を 表 
示し た の で す 。 原子 炉 の 
圧力 に 関す る 数 字 が 出 て 
き て いる 時 に は 、 
事実 が リー クレ た 号 真 に 
証明 し まし た 。 そ れ は 、 
ぁ あの 時 、 容 器 を し 、 原 子 
炉 ま で 消え ん た と いう 事 実 
で す 。Stuxnet が シン ステ 
ム を 錯乱 し た の は 、 合 理 























は 必要 で す 。 











ーー つの 












人 
| 














真実 で す 。 ぁ の 報告 の 
な を なく て 、 只 Stuxnet 感染 し た シス テム の 


た ぶん 、 








リー クレ し た 写真 を 見 た 事 





此 の 報告 書 の 作者 は 、 長 年 の 経験 を 持っ た 原子 炉 の 操作 員 
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以下 の 内 容 は 、CNN 新聞 の 評論 で す 。 評 論者 りら ネット 名 は JJJ4591。 紫 は 、 福 島原 子 力 発 電 所 の 原子 所 に ょ く 似 て い 
る 原子 煽 の 操 作 馬 督 の 説明 で す 。 比 の 人 は 、 免 許 を も っ て いま す 。 他 人 の 発 埋 を コビー する の は いや ゃ です が 、 此 ら 読 
者 に 、 原子 炉 り 安 全 管 理 に っ つい て 、 事 実 を 偽 の 報道 か ら 沙 胃 し て 、 事 実 を 把 所 きせ る の は 、 必 要 を も の で す 。 

















私 は 30 年 以上 の 経験 を 持っ て いる 。 福島 原子力 発電 所 の 原子 炉 (BWR) に よく 似 て いる 原子 炉 の 操作 牙 督 と し て 、18 年 
の 工作 経験 が な あり まし た 。 全米 の BWR の 操作 基準 の 作っ た 時 に は 、 私 は 力 を 貢献 し まし た 。 福 島 の 事件 に っ つい て 、 飛 
び 回 し て いる 情報 は 、 大 部 が 、 根 拠 が な い 話 だ と 、 私 は そう 思い ます 。 残 念 な を がら 、 メ デー7 は 、 原 子 炉 の 知識 は 、 
報道 に 殆ど 含め て いま せん 。 実 に は 、BWR は 、 沸 騰 し た 水 を 持っ た 協 の よう で す 。 重水 で は な を なく 、 普 通 の 軽水 で す 。 水 
が 原子 炉 に 通 た 時 、 ウ ラン 原子 が 分 裂 活動 で 産ま れ た 巨大 の 熱量 で 加熱 ほれ て 、 蒸 気 に を っ て 、 タ ー ビ ン に 回 転 き せ 、 
電力 を 作っ た の で す 。 そ の 水 が 蒸 気 か ら 、 水 に 戻っ て 、 ま た 、 原 子 炉 に 循 舞 きせ る の で す 。 






























































放射 線 の 放出 で きる の は 、 三 つの 種類 が あり ます 。 ウ ラン 燃料 を 持っ た 金属 クラ ッ ド 、 内 部 圧力 容器 と 外部 容器 。2 の 
三 っ が 損害 が 出 た 場合 に は 、 第 三 の 物 が 危な くに を なり ます 。 そ ん を 情況 で 、 米 国 は 施設 の 停止 と 付近 の 人 々 の 撤退 を 
要求 し ます 。 














原子 炉 内 部 の 圧力 は 常に 1000PSIg ぐら い に 維 持 さ れ て いま す 。 だ が 、 地 震 の 場合 に は 、 原 子 炉 の 停止 は 自動 的 に 行 な 
われ ます 。 制御 棒 は 油圧 的 に 、7 秒 以下 の 時 間 に 、 炉 心 に 没入 きせ ます 。 も し 、 そ れ は 行なわ れ な か っ た ら 、 大 し た も 
の に な り ま す 。 制御 棒 が 入 た 時 に は 、 人 原子 炉 が 3% 熱 量 を 生産 し ます 。 それ は 、 夫 が 火 か らち 離れ る 事 と 較べ さて 、 違 う 事 
で す 。 其 の 場合 に は 、 原 子 の 運動 が 停止 し ませ ん 。 だ か ら 、 冷 却 は 常に 必要 で す 。 地 震 が 起き た 時 に は 、 冷 却 装 四 に 
エネ ルギー を 提供 する 必要 は あぁ あり ます 。 





























































































































原子 力 発電 所 に は 、 数 の 備 用 緊急 シス テム が あり ます 。 ディー セル 発電 機 が 冷却 シス テム に 電力 を 提供 し て 、 流 動 
の 水 を 提供 し て 、 水 の 圧力 は 300PSIg で す . な お 、1100PSIg まで 、 蒸 気 の シ ンス テム が 冷水 を 提供 し ます 。 腎 急 の 排 
圧 装 皿 は 、1100PSIg に 発動 し ます 。 炉 内 の 圧力 が 高く に な っ た 時 、 借 等 が 開か れ 、 圧 力 を 減ら し ます 。 

報道 に は 、 根 拠 な し 論説 が いっ ぱい が 出 ま し た 。 炉 内 の 圧力 は 正常 より 、1.5 の 倍 だ と 報道 きれ まし が 、 そ れ は 不可 
能 だ 、 十 の 拝 圧 用 の 人 弁 が あっ て 、 一 つ で も 、 炒 内 の 圧 を 維持 で きる の で すか ら 。 米 軍 は 冷却 液 を 現場 に 運ん だ と 報 
道 さ きれ まし た が 、 そ れ は 嘘 で す 。 現場 で 、 彼 ら が 使用 し て いた 商 却 液 は 水 で し た 。 なせ ぜ 必 要 が ない 商 却 液 を 運ん で 
いま し た か 9 


念 、 数 の 留 基 が クム の ま チ 。 





棒 に 没入 きせ る 機能 


現場 の 情況 に よる と 、 私 は 以下 の 事 が あっ た 


地震 が 発生 し た 後 、#】 





し て 


起動 





は 、 圧 力 上 々 高く な り ま し と た 。 


に な り ま 


循環 が 行わ れ ま す 。 操 作 


rs 


以上 の 緊急 シス テム が な ヵ 
料 を 被 を を く を る 時 に は 、 
テム (CL&LPCI) が 起動 し て 、 
電力 の 源 は 発電 機 を ど で す 。 そ の まま 来 た ら 、 
そん な プロ セス が な いか も し れ ま せん 。 准 却 が な けれ ば 
人 

、 外 部 の 容器 に 散り 人 飛 





要 で す 。 


し 読者 が 、 


制御 棒 が 炉心 に は いた の か ? 妨 内 の 水 の 水 平 





じ だ 。 
員 は 、 


核燃料 が 水 に ある 限り 、 長 時 








た 場合 に は 、 











き ば され ます 。 


も っ と 知識 を 知り た い の な 


http://www.nrc.gov/reding-rm/... 





福島 は 








め に 、 電力 提供 シス テム の 必要 は あり ませ ん で し た 


電機 の ター ビン か ら 、 独 立 の 水 ポ ンプ 通じ て 、 


備 用 シス テ 


場合 に は 、 


、 三 っ の 原子 炉 は 、 





ム が 必要 で は あり ませ ん 。 


三 っ の 原子 炒 、 太 の 弁 が 全部 故障 で し た 


必 動 が 強烈 、 腎 急 シ ステ ム は 借 を 閉鎖 し て 、 
し て 、 制御 棒 は 没入 し まし と た 。 地震 が 現場 の 電力 を 影響 し て 、 借 
いな か つた か も し れ ま せん 。 原 子 炉 に は , 
時 間 後 、 圧 力 が 1100PSTg に 
蒸気 が 外部 の 容器 に 廃除 きれ て 、 水 に 
数 時 間 の 間 に は 、 
間 で て 維 
、 大 型 蒸気 活動 ター ビン (HCIC) で 、 炒 内 に 





2 
全部 の 排 圧 の 弁 が 開 
水 の 水平 の 高き が 元 に 戻っ て 、 


ら 、 此 の リン クタ で 


ーー つづ っ が 独立 の 緊急 備 用 シス テ 
電 ま で 運転 不能 と いう 状態 に 、 正 常 の 運転 が で きる と , デザ イン & れ まし た 。 福 島 の 場合 に は 、 


原子 炉 は 





ーー つっ だ け で は 、 





と 思い ます 。 














な っ た 時 に は 、 十 の - 
弁 門 が 開か れ 





な っ て 、5-10 分 づつ 、 


持 で きま す 。 タ ー ビ ン が な か っ た 、 


水 を 送る の は 、 出 切る の で す 。 








排 圧 の 弁 が 循環 に し て いき ます 。 炒 内 の 圧力 が 緩慢 に 
か れ て 、 炉 内 の 圧力 は 300PSI に を な っ て 、 低 月 
冷却 シス テム の 起動 が で きま す 。 
好い で す 
し の ら み だ 提 記 922200 諸 康 且 RdRE 才 で 。 





別 の 水 の 来 源 で 、 試 し て は 、 





ほ き ば され ます 。 そ の 時 に は 、 





、 ご 覧 下 きい 。 


。 電 源 が 切ら れ た 時 に は 、 


つ 


充分 で す 。 た だ 、 


o 


高き は 何 の ぐ らい で し た か 9?3.66 メー トル 以上 の は 正 
が で きる の で し た か ? 外部 の 容器 の 状態 は を な ん で すか ? 


ター ビン を 停止 し まし た 。 原 子 炉 は 自 
1] の ディ ー そ モル の 発電 機 が 起動 する は ず で し た ヵ 
水 の 源 は あり ませ ん 。 原 子 炉 の ペイ プ が 破 更 し な か っ 





| 御 





淀 で すか ら 。 第 


動 的 に 停止 





た 場合 に 


- つ の 弁 が 開か れ 、 圧 力 を 1080PSIg 
た 後 、 閉 鎖 ほ れる と いう 
小型 蒸気 活動 ター ビン (RCIC) で 、 炒 内 に 高圧 の 水 を 送り ます 。 此 
或いは ペイ プ が 破裂 し た 場合 に 


減 ま す 。 水 が 核 燃 





E 力 高い 速度 の 緊急 シス 





ム を 持つ っ てい ます 。 原子 炉 は 


の 独立 ター ビン に 移し ます 。 実 に 


蒸気 を 移す の は 、 


ボ ポンプ は 、 電 力 が 必 
日 本 の 業界 に は 、 
融解 し ます 。 





ペイ プ が 破裂 し た と 弁 が 開か れ た 時 に 














損害 を 防ぐ た 
自 働 的 に 、 蒸 気 を 、 発 
は 、 こ うし た 二 っ の 緊急 


借 が 必要 だ 。 福 島 の 








福島 の 場合 に は 、 実 に 、 原 子 炉 1 と 原子 炉 3 の 緊急 備 用 シス テム が 起動 し まし た 。 た だ 、 原 子 炉 1 の 緊急 備 用 
シス テム は 、 一 時 間 後 、 自 働 的 に 起動 不能 に を り 、 原 子 炉 3 の は 、2 天 後 、 起 動 不能 に を なり ま し た 。 誰 で も 、 
弁 が 自 働 的 に 締め た の 情況 は 読 明 で きま せん 。 弁 が 命 信 で 締め る と は 、 当 然 で し ょ よう か? を お 、 人 原子 炉 2 の 緊 
急 備 用 シス テム が 全然 起動 で おき ませ ん で し た 。 ユ ント ロー ル シ ス テム が 、 締 め れ と 命 念 し て 、 人 工 的 の 操作 に 
拘ら ず 、 自 働 的 に 、 巧 妙 に 冷却 運転 を 停止 し た と は 、 唯 一 の 解釈 で す 。 

世間 は 、 福 島 の 問題 が 弁 の 故障 で あぁ る 、 身 体 が 危険 の 放射 線 に 晒 ま きれ て 、 人 工 で 、 弁 を オー プン し な く で 
は な ら な いと 知 て いら ます 。 此 の 人 弁 と いら う の は 、 此 の 記事 が 述べ て きた 弁 で す 。Stuxnet は 、 正 常 の 数 字 を 儀 表 
に 展示 きせ 、 原 子 炉 の 情況 は 正常 だ と 操作 員 に 思わ せ て いま し た 。 此 は 問題 だ と 気づい た 時 に は 、 も う 茎 に 、 

弁 の 所 に 放射 線 レ ベル が 究め て 高く を なり まし た 。 此 の 状態 に は 、 最後 の 手段 (停止 と 撤退 ) が 無用 に な り ま す 。 
一 っ の 弁 が 故障 すれ ば 、 事 故 と は 埋 え ます が 、 全 部 の 六 の 弁 が 故障 し た 場合 に は 、 悪 意 的 の 攻撃 し か 埋 え ませ 
ん 。 



























































な お 、3500PSI の ホウ 酸 塩水 を 
原子 炉 に 移動 きせ た 独立 の パ 
ィ プ が 故障 が 起き まし た 。 し か 
主 タ ー と ンー も 、 三 っ の 原子 炉 の ホウ 酸 塩水 
水 供給 線 の ペー プ が 同時 に 故障 が 起き 


ホ ゥ 素 箱 は 炒 心 の 融解 に た いし て 、 有 力 な 手段 で す 。 緊急 の 状 ま レ た 。 そ の ペー プ が 安全 性 一 
態 に 頼り 出 切る シス テム で す 。 そ れ は 電力 が 必要 で す 。 そ れ を ーー 
通じ て 、 ホ ゥ 素 水 を 炉心 に 注射 し て 、 連鎖 反応 を 阻止 し ます 。 流 の 物 で す 、 三 っ つの ペー プ が 、 
だ が 、 福島 の 場合 に は 、4 つの この 完璧 を シス テム が 全部 起動 


不能 、 そ れ は 悪意 的 を 攻撃 以外 に は 、 想 像 で きま せん 。 た だ 一 つが 運転 不能 の 機 率 
















上 じ 込め / ド ライ ウェル 


花 気 ドラ ィ 装 置 





再 循 環 の 図 


( 二 っ は 普通 で 

















は 、10000 の 1 で す 。 理論 的 に 
は 、 そ の ホッ ウゥ 酸 塩 水 シ ステ ム の 
安全 が 技術 で 完全 に 保証 き れ 
た の で す 。 三 つの ペー プン シン ステ 

ム が 同時 に 壊れ た と いう の は 、 人 工 の 悪意 的 攻撃 し か 、 考 を た られ ませ ん 。 今 、 ホ ゥ 水 が 流 失 し た 場合 に は 、 

ホウ ゥ 水 を 不断 的 に 原子 炉 の 中 に 流し て 、 連 鎖 反 応 を 阻止 し を けれ ば な ら を な いと 連続 の 報道 が 浮上 し て いま 

す 。 た だ 、 此 は 密封 きれ た 原子 炉 に と っ て は 、 合 理 的 な 推論 で は あり ませ ん 。 事実 は 、 た だ 、 原 子 炉 1、2 

に 不断 の ホッ ゥ 水 の 補 充 が 不可 欠 に な っ た 場合 に は 、 原 子 炉 の 圧力 容 閉 が 破 製 し て 、 ホ ウゥ 水 が 外 ^ 流 失 し た 

と 意味 し て いま す 。 

原子 炉 内 部 の 高圧 が あっ た と は 、 損 害 は 地震 盲 接 の 影響 の ょ る 物 で は な いと 証明 し まし た 。 な を な ぜ を な ら 、 地 
震 の 表 接 の 破壊 は 、 容 器 に 破裂 きせ 、 圧 力 が なく な いま し た 。 福島 の 地震 の 数 字 は 6.7, その 原子 力 発電 所 の 
設計 は 、 縦 金 8 の 地震 の 震源 と な た 時 、 破 壊さ れる の は 不可 能 の ょ うに 維持 で きる の で す 。 

メデ ィ ア は 汚染 し た 水 が 外 へ 流失 する と 、 多 い の 報 道 が あり ます 。 そ れ は 、 三 っ の 緊急 備 用 シッ テム が 運 
転 し て 、 原 子 婦 の 連鎖 反応 の 停止 を 阻止 し て 、 冷 却 機能 お 起動 し た の は 意味 し て いま す 。 報 道 に は 、 高 い の 妨 
内 の 圧力 が よく 聞き まし た 。 そ れ は 、 明 ら か に 、 六 の 備 用 シス テム が 運転 し て 、 三 つの ホ ゥ 水 シ ステ ム が 無 損 
だ と 、 証 明 し まし た 。 な を ぜ な ら 、 異 常 の シス テム が 破壊 され た ら 、 炒 内 の 内 容 物 が 、 何 処 か の リー ク で 、 外 ^ 
流失 し て 、 圧 力 が か なくなり まし た 。 緊急 備 用 シス テム に は 、 エ ネル ギー が な けれ ば 、 植 えれ つけ た ヴィ イル ス が 
用 で きる の で す (Magna BSP 会 社 が 、 マ メラ が 爆発 の 影像 を 取っ て 、 原 子 炉 内 部 の デー タリ ンク を も っ た と 承認 
し た と き 、 ユ ント ロー ル の 電源 が ずっ と あっ た と 証明 し まし た )。 発 電機 が 停止 し た 時 に は 、 コ ント ロー ル シ 
ステ ム が 弁 を 開い て 、 災 難 的 を 結果 を 防げ る は ず で し た 
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三 っ の 最悪 の 状態 が 起き て 、9 の 緊急 シス テム が 同時 に 運転 不能 し て 、 コ ント ロー ル の ポリ ワー が 喪失 きれ 
て 、9 の 借 が 同時 に 開 れ な く な た と は 、 悪 意 的 の 攻撃 以外 に は 、 想 像 で きま せん 。 

福島 に 関す る 歴史 を 看 る と 、 水 素 の 爆発 は 嘘 だ と 鹿 り ま 。 

水素 の 爆発 破壊 力 が 、 福島 に そん な 巨大 な 損害 を 与え る の は 不可 能 で す 。 水素 爆発 諭 は 、 メ ディ テア の 嘘 で 
す 。 福 島原 子 炉 の 容器 みた いな 頑丈 を 建築 (世界 に 、 人 逸れ 異常 の 頑丈 な 建築 は フー バー・ ダ ム で す ) を 、 去 の 状 
態 に 破壊 した の は 、 も し 水素 の 爆発 だ っ つた ら 、 水 素 は 軍事 償 域 の 愛用 の 爆発 原料 に を る は ず で す 。Three Mile 
Is1and 原子 力 発電 所 の 事故 に は 、 水 素 と 酸素 と 普通 の 圧力 で 混合 し て 、 爆 発する の は 、 た だ の 警 告 の ま の が 
た り だ と 、 証 明 レ まし た 。 な を なぜなら 、 あ の 事故 の 水素 の 爆発 は 、 な ん の 損害 を 起こ し ませ ん で し た 。 前 ツ 連 の 
チェ ル ノ ブ イリ 原子 炉 の 設計 と 沸 騰 水原 子 炉 の 設計 と の 違い 特 点 を 理 会 し て お け ば いい の で す 。 チ エル ノブ イ 
リ の 場合 に は 、 水 素 と 酸素 が 、 爆 発 に と っ て 、 完 璧 を 比率 に 混合 し て 、 数 千 以 上 の PSI を 持っ た 寅 封 ま れ た 高 
圧 の 容器 内 部 に 爆発 し し まし た 。 オ ォ オー プ ブン の 環境 で 、 た だ 一 っ の 大 気圧 (14.5 PSI) の 状態 で 、 水 素 と 酸素 と 
混合 し て 、 爆 発する の は 、 を な ん の 破壊 力 が あり ませ ん 。 そ れ と 前 ツ 連 の チェ エル ノ ブイ ィ イリ の 爆発 と 較べ れ ば 、 爆 
竹 と 一 箱 の 爆弾 と の よう な 差 が あい ます 。 な お 、 福 島 の 場合 に は 、 爆発 の 可能 性 を 減ら す 手 段 が 取ら れ ま し た 。 

Three Mile Island 原子 力 発電 所 の 事故 の 後 、 国 々 は 、 原 子 炉 内 部 に 繋が た 通気 管 の 弁 に 通じ て 、 水 素 を 
放出 する 措 費 を 加え まし た 。 福島 は こう し た 事 し まし た 。 こ れ は 、Three Mile Island の よ ょ うな 、 炉 心 が 融 解 
し た 場合 に は 、 増 加 し た 水素 の 爆発 を 防ぐ た め に 、 使 用 きれ た 措 費 で す 。 此 の 措 費 の 要 は 、 水 素 を 外 に 出し て 、 
炉 肉 に の 増加 を 防ぐ の で す 。Hardpiped と いう の は 、 通 気管 が 配 費 きれ た と き に は 、 原 子 炉 の 電力 が 失わ れ て 
も 、 心 配 す る 必要 が な いと いう も の で す 。 福島 の 場合 に は 、 三 っ の 通気 管 が 機能 を 失わ れ て も 、Three Mile 
Island 事故 以上 の 損害 が 出る 可能 性 が あり ませ ん で し た 。 確 か に 、 水 素 の 通気 管 が 点 換 き れれ ば 、 危 険 を な 物 で 
す が 、 発 電 所 に 壊滅 的 な 打撃 を 与え ませ ん 。 福島 の 場合 に は 、 核 兵器 みた いな き ノ コ 状 の 爆発 は 、 普 通 の 料 弾 
より きわ め て 強い 物 で す 。 そ れ は 、 ど うし て も 、 究 め て 異常 を 物 で す 。 


































































































































































































爆発 の 原因 は を な ん で すみか? 原子 炉 の 容器 の 克 は 、GE(General Electric) の 標準 に よる と , 最低 で も 1.22 
メー トル の スチ ー ル で 強度 増加 し た ュ ン クリ ー ト で す 。 福島 の 場合 に は 、 最 低 2.44 メー トル の 厚 ぉ を 持 っ た 
局 が 飛ば きれ まし た 。 こ ん くり 一 と が 完全 に 鉄筋 か ら 剥 柳 き さき れ まし た 、 鉄 筋 ま で 、 ボ ロボ ロ に な り ま し た 。 原 
子 炉 の 容器 の 門 は な 、 以 下 の 写 真 が 示し た みた いな 物 で す 。 











次 の ペー ジ が 示す ょ うに 、 原 子 炉 3 が 完全 に 消え まし た 、 人 原子 炉 4 は 、 分 解き され て 、 冷 却 の 状態 に ある 情 
況 に 、「 爆 発 ] し まし た 。 原子 炉 4 の 上 に ある べき 黄色 の ドー ム が 、 明 ら か に 、 容 和装 建築 の サー ビス 区 域 に あ 
る と 見 えま し た 。 そ ん を な 威力 巨大 すぎ 爆発 は 、 武 器 レ ベル の 爆発 だ と 証明 きれ まし た 。 人 原子 炉 4 は アル ミ 筐 で 
は な い の で すか ら 、 水 素 の 爆発 で は 、 そ を な 損害 を 与え る の は 不可 能 で す 。 し か も 、 原 子 炉 4 は 分 解き れ 、 爆 発 
の 可能 性 は ずっ た い に あ り ま せん で し た ょ た 。 何故 だ DP そん な 実用 を 質問 は 、 誰 で も 、 提 出し て 
いま せん 。 いっ た い 、 何 が あっ た の か 9 真実 を 隠蔽 する た め に 、 原 子 炉 3 の 水素 が ベン 一 ト 通 じ て 、 原 子 
炉 4 に 流動 し た と 、 も う 一 つの 理由 は 。 外 へ 出 き れ ま し た 。 た だ 、 次 の ペー ジ ょ うに 、 原 子 炉 3 は も う 既 に 飛 
ば され た と 、 証 明 し まし た 。 そ の 論説 は 不可 能 だ と 痢 明 し まし た 。 



















































































起 重 機 の 軌道 が な ある の で す 。 日 本 人 は 、 
此 の 起 重 機 の 位 暫 に 剃 断 すれ ば 、 全 部 の 原子 





安全 に 究め て 重視 し て いま す 。 装 綿 が 標準 より 、 





強く に 
炉 3 の 上 の 部 分 が 飛ば きれ た と 刻 明 し まし と た 。 


し まし た 。 
実は 、 こ の 








号 真 で は を く 、 外 の 号 真 と 最初 の 福島 の 報告 書 と も に 、 そ の 点 を 証明 し まし た 。 
起 重 機 の 軌道 が ここ に あぁ ある は ず で す 。 原子 炉 








3 は 上 の 部 分 が 消さ れ ま し た 。 


原子 炉 り 上 部 分 


起 重 機 の 軌道 





蒸気 ブー ル 
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ィ ス メラ エル 人 の 証 
明 に よる と 、 カ メ 
ラ が 個々 に 設 四 さ 
れ た 





せん 。 私 は 、 





原子 か 3 が 完全 に 尼 ば きれ まし た 。 そ ん な 破壊 力 は 、 核 兵器 以外 に は 、 想 像 で きま Magna BSP 
、 小 型 校 爆弾 が 、 そ の 異常 な 大 きき = を も っ て カメ ラ の 中 に あっ た と 信じ て いま す 。 原 子 炉 3 の 外部 容器 
a ィ ス ラ エ ル 人 が 育 い ま し た 。 











の 場合 は 、 


キノ ー 雲 の 燥 発 が あ り ま す 
水素 の 爆発 は 、Three Mile Island の 時 に 、 
[ 業 と 思い ます か ? 
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Boron Safoty Plug and 
Sabot 


2 ラン 銃 型 核 爆弾 の 設計 


Tungsten Carbide 
About 300 kg 

















_ Magna BSP の 銃 型 核 爆弾 、 









二 っ の タワ ー が 空地 の 前 部 に 
築 か れ ま し た 。Three Mile 
Island 原子 力 発電 所 の 事故 の 
後 、 築 いた の も の で す 。 あ の 
発電 所 は 、 炉 心 が 融解 し た 
後 、 水 素 の 爆破 が あり まし 
た 。 た だ 、 何 の 損害 も な を か っ 
た 、 建 築 で る も 、 装 置 で も 、 原 
子 炉 で る 
































e 原子 炉 は 、 融解 し て も 、 爆 発する わ け で は な を ない の で す 。 
炉心 が 融解 し た 場合 に は 、 何 の 損害 を 与え ませ ん で し と た 。 





ぁ る 権力 の 団体 は 、 
嘘 を っ け ま し た 。 国 
を つけ まし た 。 メ 





民 又 に 
々 に 嘘 
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コン トロ ー ル し て 


団体 は メデ 
こし まし た 。 


いる 此 の 
デイ ア を 嘘 の 工場 



















SO 

0sama が 死ん を だ と 、 人 々 
Three Mile Island の 義人 
歴史 は 重要 で す 。 


勝利 を 収め 
ぶ ま した 。 


的 を 証拠 
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左 の 号 真 を みる と 、 福島 の 
原子 炉 の 大 き さ る を 感じ ます 。 そ 
れ は 、 た だ の 上 部 で す 。 福 島原 
子 力 発電 所 は 、TVA の Browns 
Ferry 発電 所 使用 し て いる 原子 
炉 と ほ ば 同じ で す 。 そ の 号 真 に 
は 、Browns Ferry の 原子 炉 の 上 
部 で す 。 黄色 の ドー ム が 原子 炒 
の 上 に あり ます ( 号 真 の 場合 に 
は 、 黄 色 の ドー ム が 、 燃 料 を 再 
装填 の た め に 、 外 きれ た の も の 
で すず) 。 原 子 炉 が 45.75 メー ト 
ル で す 。 水素 の 爆発 な ん て 、 原 
子 炉 を 均 に する 能力 は 全然 あり ませ ん 。 そ ん な 頑丈 を 原子 炉 を 潰 る の は 、 核 兵器 以外 は 想像 で きま せん 。 だ か 
ら 、 原 子 炉 3 の 物語 は 嘘 で す 。 原子 炉 の 安全 性 は 、 故 障 を 防げ る 程 の 、 お よそ 14 倍 以上 で す 。 正 常 の 状態 に 、 
心 が 融解 し た 場合 で も 、 爆 発する 可能 性 が あり ませ ん 。 爆発 きせ た の は 、 悪 意 の ヴィ ルス 攻撃 で す 。 

Magna BSP 会 社 が 、 福 島 の 原子 炉 に 進出 の 許可 が あり まし た 。 此 の 会 社 は 、 イ スラ エル の 軍事 基地 ディ モ 
ー ナ の 出身 で 、 核 兵器 の 製造 を し て きた 会 社 で す 。Stuxnet ヴ ィ ル ス は 、 此 の 会 社 の 赤ちゃん で す 。 軍 工 企業 と 
し て 、Magna BSP の 主要 製品 は 、 大 きき 、 重 量 、 形 状 に みっ て も 、 銃 型 の 核 爆弾 みた いな 物 で す 。 

ディ モー ナ 出 身 の Magna BSP 会 社 は が 核 爆弾 を 、 秘 密 に 福島 の 原子 炉 に 配 連 し た と は 、 強 い 証 拠 で 証明 
で きる の で す 。 そ の 爆弾 は 、 巨 大 の マメ ラ に 隠蔽 きれ た 可能 性 が と て も 高い の で す 。 安 全 契 約 の 原因 で 、 災 難 
が 起き た 時 の 一 月 前 に 、 一 つの カメ ラ が 原子 炉 3 の 中 に 配 斬 す る の は 、 許 きれ まし た . 此 の カメ ラ は 、 重 量 、 
形状 に みっ て も る 、 銃 型 の 核 爆弾 みた いな 物 で す 。 

炉心 が 柄 和解 し た 場合 まで に も 、 水 素 の 爆破 は びる 、 施 設 を ど に 損害 を 与 え を を いと 、 間 明 し まし た 。 何故 、 
原子 炉 3 は 、 キ ノ ゴ 実 が で まし た か 7Three Mile Island の 事故 し ょ は 、 福 島 の 爆発 は 嘘 だ と 、 歴 史 的 を 証拠 を 提 
供し まし た 。 歴史 を 尊敬 すべ き で す 。 

主流 メデ ィ ァ は 、 民 衆 に 、 原 子 炉 の 巨大 き に 関す る 課題 を 報道 し て いま せん 。 原子 炉 の 建築 の 大 きき と 固 
き を 報道 し て いま せん 。 此 の 記事 の 開始 部 分 の 号 真 と 、 次 の 号 真 が 、 其 の 規模 を 示し ます 。 





















































水素 爆発 は 、 そ ん な 頑丈 な 原子 炉 を 潰せ る 能力 は あり ませ ん 。 原 子 炉 に 少し の 損害 を 与え る 可能 性 まで が 
低い の で す 。Three Mile Island 原子 力 発電 所 の 場合 に は 、 水 素 の 爆発 は 、 い っ きい の 損害 が で きま せん で し た 。 
ぁ の 発電 所 の 人 員 に と っ て は 、 た だ 危険 を 物語 で し た 。 正式 の 報道 は 、 災 難 の 影響 と いう 、 も う 一 つの 事実 を 
殆ど 報告 し て いま せん 。 容器 の プー ル に あぁ あっ た 、 放 射 物質 プル トニ ウゥ ッ ム が 完全 に 消 を た た 、 容 器 の 表 の 写真 で 、 

の 商 酷 な 真実 を 示し まし た ょ た 。 放 射 物質 を 放 斬 し た フロ ア が 消え まし た 。 此 は 、 も う 一 つの 嘘 で す 。 

爆発 以外 に 、 放 射線 物質 の 発散 は 究め て 厳重 だ と 、 も う 一 つの 嘘 で す 。 此 の 点 の 報道 が 繰り 替え た し て 、 終 
が な いよ うに 続い ひい てい ます 。 た だ 、 此 の 嘘 を 破 う 証拠 が 現れ まし た 。。 爆発 (それ は 嘘 で す ) で 、 通 気管 が 損害 
其 大 、 そ れ を 修理 する た め に 、 放 射線 量 は 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 だ か ら 、 そ う は で き な い と 、 一 NHK の 報道 が 
あぁ あり ます 。 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 の 放射 線 は 恐ろし い 物 で 。 原 子 炉 3 が ゴブ ナ ゴナ に な っ た と は 、 そ ん な 大 きい 
放射 線 の 量 を 解釈 する の は 、 最 高 で す 。 
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福島 原子 力 発電 所 、 通 気管 に 破片 が 見 つか り ま し た 





















































































































































福島 第 一 原子 力 発電 所 の 整理 工作 の 責任 者 は 、 銅 鉄 制 の 枠 

組 が 特殊 の 通気 管 を 支持 し て いま す 。 そ の 通気 管 に 、 破 片 

が 見 つか り ま し た 。 此 の 通気 管 は 、2011 年 、 危険 を 廃除 し 

た 時 に は 、 使 用 きれ まし た 。 

東京 電力 会 社 幹 部 は 、 地 面 上 人 の 場所 で 、 破 片 等 が 見 っ 

ゝ つた 計 い じ - だ ら 。 

原子 力 委員 会 は 、 速 や か に 、 ペ イプ の 強度 が 地震 を 堪え る 

の か どう か と 、 装 明 す る と 、 東京 電力 会社 林 求 し まし た 。 

120 メー トル の ペイ プ が 、 原 子 炉 1 と 原子 炉 2 を 繋げ て いま 

し た 。 

2011 年 の 時 、 東 京 電力 会 社 の 操作 上 員 達 は 、 爆 発 を 防ぐ た め 

に 、 此 の ペイ プ に 通じ て 、 放 射線 物質 を だ し て 、 炒 内 の 高 

圧 を 拝 圧 し まし た 。 00x00 / 00:52 

NHK WORLD 

東京 電 B 力 会 社 の 幹部 は 、 2011 年 の 地震 が 梓 組 に 損害 を 与え た と 信じ て いま す 。 いま 、 ペ イプ の 損害 は 見 つか て いま せん 。 
京 電 力 会 社 は 、 ど うし て 、 此 の ペイ ィ イプ を 評価 する 方 法 を 考え て いる 、 言 いま し た 。 此 の ペイ プ の 周辺 は 放射 線 で 汚染 
きれ まし た 。 数字 は 一 時 間 10 シー ベル ト で す 。 


一 時 間 シ ー ベ ルト 10 の 放射 線 は 、 短 時 間 に そ れ に 近付い た ら 、 死 亡 だ と 意味 し て いま す 。 誰 で も 、 そ の 
生垣 も 、 其 所 に 看 て も 死ん で し まい ます 。 そ の 

、 福 島 の 原子 炉 3 の 廃虚 近い 所 に 、 人 が いな い 、 も し 人 が いる と 吉 っ た ら 、 福 島 の 外 で 、 放 射線 が 防 貸さ 
A の 
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The DayAfter と いう 映画 が あり ます 。 そ の 映画 の 物語 は 、 人 々 が 放射 線 に 晒 ま きれ 、 死 亡 し た と 課題 で す 。 
福島 の 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 と いひ う 数 字 は 、2 年 ご 、 一 時 間 シー ベル ト 10 の まま 、 存 在 し て いら る の で す 。 ぁ の 
映画 の 放射 線量 と 較べ て 、 千 倍 以上 の 強度 で す 。 も し 、 福 和 島 の 放射 線量 は 、1000 の 1 に 減れ ば 、 一 旦 接触 すれ 
ば 、10 の 寿命 が 残る と いう 事 で す 。NHK は gammar 放射 線 を 報道 し て いま す 。 外 に は 、alphabeta 放射 線 が ぁ 
り ま す 。 操作 員 は 、 保 護 服 を つい て 、 其 所 に 故障 を 修理 する の は 不可 能 で す 。 

NHK は 、 最 初 、 放 射線 量 ほ 測定 不能 と 報道 し まし た 。 そ れ は 可笑し いで すけ ど 、 嘘 で は な い 、 事 実 だ と 思 
いま す 。 今 、 彼 らち は 、 福 島 50 勇士 の 話題 が な あり ます 。 そ ん を な 厳重 を 放射 線 に 、 を ぜ 人 を 送り 込み ます か 2 よ 
く 考 えた の か ? 正 式 の 報道 に よる と 、 爆 発し た の は 水素 で し ょ う 2 水素 の 爆発 は 、 放 射線 物質 を 彼方 此 方 に 飛 
ば せる 能力 が あり ます か 9 し か も 、 正 式 の 報道 に は 、 燃 料 棒 が を く な っ た と 原子 炉 が 消 を た た と は 、 民 軸 に 通告 
し た 事 は あり ませ ん 。 

次 の 文章 は 、 福 島 が 放射 線 に 厳重 に 汚染 き れ て 、 現 場 の 進入 出 切 あの は 、 た だ ロボ ッ ト と 遠 距離 スン トロ ー 
ル シ ス テム だ け だ と 示し ます 。 彼ら は 、 ホ ゥ 素 グ ルー で 、 汚 染 し た の 建築 等 を 被っ て 、 放 射線 を 押え 込 も と し 
て いる と は 、 よ く 聞 きま し た 。 な ぜ 、 そ ん を な 厳重 な 放射 線 に 、 を な ぜ 人 を 送り 込み ます か 2 放射 線 物 質 が 、 風 に 
吹き 飛ば きれ た ら 、 ど うし ます か 92 

修理 すべ き ス タッ ク の 放射 線量 は , 60 以外 の 距離 か ら 取 られ まし た 。 原因 は 、 放 射線 が 強 す ぎ だ 、 近 付い て 
も 、 見 て も 、 死 ぬか も し れ ま せん 。 読者 に 、 詐 欺 師 の 仕業 を 無視 し て 、 号 真 を よく みる 、 此 の 記事 の 材料 を よ 
く 考 を て 、 正 し いら の 痢 断 を 出 そ と 勧告 し ます 。 




























































































































































































次 の 報告 は 、 福 島 の 現場 を 遠 距離 の マン トロ ー ル シス テム で 、 整 理 し て いる と 示し ます 。 此 の 報告 に は 、 シ 
ステ ム が 昇格 し て 、2 キワ ロク 訪 英 で 、 ラン ムル ワ ロー ん ル 万 衣 に を る と < 著 考 ん と てら ま チ テグ 、 此 の 報告 を よく 考え て 下 
きい 、 そ の 距離 、 そ の 詳細 . 
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福島 第 一 原子 力 発電 所 は 、 
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日 に 、 福 島原 子 力 発 電 所 の 管 
福島 第 一 原子 力 発電 所 2 現場 に 到 
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遠 距 離 ス ント ロー ル の 建築 機械 が 、 





理 者 は 、 する た め に 、 先 週 、 


着 し た 


道路 と 廃虚 を 整理 
育 い まし た 。 





は 


昌和 島 第 ] 


け 











震度 9 の 地震 、15 メー トル の 海 則 
真 に ょ よる と 、 廃 虚 は 放射 線 の 強度 




















その 機械 は 掘削 機 と ト 


ステ ム に は 、 カ メラ が 


設置 きれ て 











東京 電力 会 
ん と ろ 一 る し て いる の だ 





廃虚 の 整理 は 機械 が 現場 に 到着 し 
部 の 容器 に 入れ ます 。 此 の 作業 は 、 








長谷 川 は 、 
所 で 廃虚 を ダン プ す る と 、 詩 いま 
場所 で 一 時 放 連 し て は 好い で す 。 


























ァ ッ プロ ー ド の 操作 は 、 


時間 が 





吉川 会 社 、 此 の 遠 昌 


建築 の 仕事 を する た め に 、 開 発し 





吉川 会 社 は 、 遠 距離 スン トロ ー ル 


キロ に 延ばす し た 








ラン スポ ー タ ー と 、 認 定 さ きれ まし ん た 


トラ ンス ポー ター の 容器 が 満ち た 場合 に は 、 


距離 マント ロー ル シ ス テム の 開発 者 は 、 


発電 所 を 廃虚 に し まし た 。 東 京 電力 会 社 の 号 


困難 が あり ます 。 





自 
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月 、 二 っ の 爆発 し た 原子 炉 が 福 
が 強く て 、 人 員 の 安全 と 廃虚 の 





運び に は 、 




















- つ づつ 速 距離 スン トロ ー ル シス テム が あり ます 。 シ 


6 の カメ ラ が 設 皿 き れ て いま す 。 





いる の で す 。 現場 の 周辺 に は 、 




















、 モ ビー ル ュ ント ロー ル 室 に いる 操作 員 は 、 カ メラ の 影像 を 看 を がら 、 機 械 を こ 





まじ だ 。 





た 後 で 、 始 め 。 掘削 機 は 、 廃 虚 の 破片 を 指 トラ ン メ ボー ター の 第 


2 時 間 掛 り 








て 、 





し た 。 


ンス ポー ター が ダン プ の 場 
あっ て 、 


掘削 機 が 器 の 門 を 閉め て 、 ト 
原子 力 発電 所 は 空白 の 空間 が いっ ぱ 








生 符 - 


し た 。 福島 第 - 





臨時 的 に ダン プ の 

















か か り ま す 。 そ の まま 、 牡 環 が 繰り 替 も し て いき ます 。 


此 の シス テム は 、 





最初 、 火 山 み た い 危 険 な 建築 現場 で 、 


た の だ と 、 育 いま し た 


シス テム の 作業 距離 は 300 メー トル だ が 、 今 回 は 、 ラ ジオ で 、 


その 作業 距離 を 2 


と 、 育 いま し た 。 





東京 電力 会 社 は 、 


協力 を 獲 っ て 、 




















遠 距離 筆 
有 


無人 の 装備 を 使っ 














] 御 無人 


飛行 機 と て リュ プ タ で 、 原 子 炉 の 建築 の 情況 を 観察 し た と 
UN まっ 5。 














n Willams が 








IDG 新聞 の Marty 





本 と 通 有 


担当 し て いま す 。 ご 障 絡 が あれ ば 、 





科学 に 関す る 報道 に 


Martyn の Twitter 











は :@ 


質問 2: メデ ィ 7 の 倍 実 な ら 


artyn Willams、 メ ー ル は :Martyn Willams@IDG. com。 


ば 、 な ぞ ぜ 、 制 御 距 離 は 2 キロ に 延ばし た の だ 9? 





と 
EY 








十 年 前 に 死ん だ と 報道 され た Osama が 正式 に 死ん だ 。Al Quaida が 核兵器 を 使用 し よう と し て いる と 、 正 











式 の 報道 が こう 育っ て いま す 。 私 は 、 読 者 に 、 も し 何処 の 核 装 四 が 、 福 島 よ うな 形 で 爆発 し た 場合 に は 、 此 の 
記事 を ょ よく 考え て 下 き い 。 



























































福島 の 幹部 が 、 其 の 事実 を 言 わな か っ と た 理由 は 、 権 利 者 団体 が 発表 し た 受 害 人 の 数 は 究め て 低い の で 、 も し 、 
指摘 すれ ば 、 仕 事 の 自殺 と を な る か も し れ な いと いっ つた こと で す 。 も う 一 つの 面白 いじ 事 が あり ます 。 海路 の 一 週 
間 前 に 、Magna BSP 会 社 の 人 員 が 、 福 島 か ら 、 イ スラ エル に 帰り まし た 。 





も る し 、Stuxnet の 目的 は 、 イ ラン の 核 施設 を 破壊 すみ の だ っ た ら 、 私 は 理解 し て いま す 。 別 の 場所 で 、 そ れ を 使 
用 する の は 、 和 麗 ろ し い 物 で す 。 私 の 記事 で 、 民 衆 に 其 犯 い ダ ヴィ ルス を 注意 きせ る の は 、 私 の 期待 で す 。 



























































疑問 を 持っ て 、 転 載 し た く な い 読 者 、 こ れ を 考え て 下 き い : 











福島 か ら 、 真 の 答 を が 出 ま し た よ 。 隊 際 社 会 に は 、 数 の 國 が 、 も う 既 に 、 無 実 民 軸 に た いし て 、 和 葉 い 物 を し て 
きま し た 。 我 々 は 、 そ ん な 舞 行 を 許し ませ ん 。 上 貴方 の 無視 で 、 世 界 中 、 大 きい 災難 が 起こ きれ る か も し ね れ ませ 


ん 。 


ォ ゲ ー ム 、 ボ ー ル ゲー ム を な ど 、 真 実 を 世界 に 広げ る ょ り 、 本 当 に 重要 で すか ? 本 当 に 実 の 意味 が あり ます か 2? 貴 



























































テレ ビ を 看 る 替り に 、 真実 を 広げ る の は 、 も っ と 平和 の 世界 を 作る た め に 、 頁 献 が あり ます 。 貴 方 の ビデ 
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方 の 宗教 が 問題 だ っ た ら 、 真 実は 重要 を の か どう か 、 お 考え て くだ きい 。 我々 は 、 災 難 よ り 、 真 実 を 見 た い の 
で す 。 





読者 が 弱点 を 指摘 し て 、 意 見 を 提出 し て 、 あ り が と ご ざい まし た ょ た 。。 貴方 た ち は 、 そ の 記事 を よく 見 ほし た 。 
ラジ オォ ホス ト 達 が 、 公 衆 に 真実 を 話す 機会 を 与え て 、 あ り が と ご ざい まし た 。 


此 の 下 の リ ンク は 、 参照 と し て 、 ご 覧 くだ きい 。 
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